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Der Reichsminister der Luftfahrt 
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe 


Be rl in , den .12 *Mai . 1942 


Generalluftzeugmeister 
Nr. GL/C-B2 III-35053/42/1 1 


Diese Druckschrift: „Ersatzteil-Liste für das Baumuster BP 109 G 
Ausgabe März 1942", ist geprüft und gilt als Dienstanweisung. 


Im Auftrag 



Flieger-Oberstabsingenieur 
und Gruppenleiter 


Erläuterung über Inhalt der 
Ersatzteilliste BF 109 8 


Biese Liste enthält die Ersatzteile des Flugzeugmusters BF 109 G, 
welche gegenüber 109 F neu entwickelt werden. 

Baugruppen oder Untergruppen, welche von der Bauausführung BF 109 F 
in die Bauausführung BF 109 0 übernommen wurden, sind in dieser Liste 
nicht aufgenommen und sind in der Ersatzteilliste BF 109 F zu finden. 

Nachfolgende Baugruppen-Auf Stellung gibt Aufschluß über t 

1. sämtliche Baugruppen von 109 F 1 “4 

2. übernommene Baugruppen von 109 F für 109 G 
3* neue Baugruppen von 109 6 

4* neue Baugruppen von 109 G jedoch mit Nr. 209 gekennzeichnet. 
Die Unterteilung der Ersatzteilliste wurde wie bei 109 F beibehalten. 


Rumpfwerk F12 


bestehend aus; 


Rumpf 

109.116 

Seite 1-20 

Rumpf einrichtung 

109.116 

Seite 21-26 

Fiatteneinbau 

109.123 

Seite 27-30 

Windschutzaufbau 

109.117 

Seite 31-44 

Sauerstoffanlage vor der Rückwand 

109.121 

Seite 45-43 

BreoBanlage im Rumpf 

1 09. 252 

Seite 49-52 

Mechanische i’ahrwerksanzeige 

109.255 

Seite 53-58 

Seilzug für Rotauslösüng im Rumpf 

109.245 

Seite 59-64 

Steuerung im Rumpf 

109.415 

Seite 65-86 

Triebwerksbedienungsgestänge im Rumpf 

209.700 

Seite 87-100 

GM-1 Anlage im Rumpf 

209. 908 

Seite 101-104 

Xraftstoffanlage im Rumpf 

209.702 

Seite 105-112 

Zusatz-Kraftstoffanlage im Rumpf 

209.701 

Seite 113-116 

Kühlerabschaltung im Rumpf 

209.703 

Seite 117-122 

Betriebsgeräte im Rumpf 

209.900 

Seite 123-132 

Kit. Anlage im Rumpf 

109.824 

Seite 133-144 

ilt. Anlage für .abwurf waffe im Rumpf 

109.820 

Seite 145-148 

Kit. Anlage für Flügelgondel- 



Bev«affnung im Rumpf 

209.959 

Seite 149-156 

fiotwurf einbau im Rumpf 

109.861 

Seite 157-160 

Oldruckunlage im Sumpf 

209.903 

Seite I 6 I-I 65 


Ersatzteil -Liste 

109 g 


Rumpf 


Bau- 

Gruppe: 116 


Seite : 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

VorfcoMfx 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts-Nr 

1 

1 

Rümpfst irnwand 

109.116-004 

3/1 

2 

1 

Vordere Rumpfdecke 

109.116-003 

3/28 

3 

1 

Ge rate tafelträger 

109.116-049 

5/1 

4 

1 

Oberer Hülsenschacht 

109-116-012 

5/22 

5 

1 

Hülaenschacht 

109.116-087 

5/35 

6 

1 

Rumpf seitenwand links 

109.116-001 

7 

7 

1 

Rumpfseiteneand rechts 

109.116-002 

9 

8 

1 

Plügelträger 

109.116-005 

11 

9 

2 

Verstrebung im Sichtausschnitt 

109.106-006 

11/32 

10 

1 

Abdichtung am Holmspant links 

109.116-007 

13/1 

11 

1 

Abdichtung am Holms.pant rechts 

109 . 116-008 

13/5 

12 

1 

Boden unter Führersitz 

109 . 116-006 

13/9 

13 

1 

Rumpfteil 1 oben 

109 . 116-053 

15/1 

14 

1 

Pußbcden 

109 . 1 16-080 

15/30 

15 

1 

Rumpf teil 1 unten 

109.116-017 

15/39 

16 

1 

Hintere Rumpfdecke 

109.116-010 

1*7/ 1 

17 

1 

Waffenabdecrkung 

109.116-081 

17/2 

18 

1 

Geräteabdeckung 

109 . 116-011 

17/5 

19 

1 

Sohalenhulf te links 

109.116-016 

17 

20 

1 

Kabinenabwurf betät igung 

109.117-004 

19/1 


Stand am 1.10. 42 
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Messerschmitt 

A.G. 


Rumpfv/erk 

Baugruppe: 

Augsburg 

Rumpf 

109.116 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



3 


Mess 

Au 






Ersatzteilliste 

BF 709 G 

erschmitt 

A.6. 

rgsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Rumpf 109*1lfc 








tfti* 



Ersetz teil - Nr 




OrfsNr. 

Nt/i 


Benennung 

Flieg • Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


u« 



Normteil zetchem 






Untergruppen 

und Einzelteile für 







RUggf 






1 

1 

Rumpfs tirnwand vollst. 

109.H6-004 




2 


1 ^Winkel stück 

109.12-0405 

3115 

.4 

Tr 

3 


2 (Je lenklager GL 12 

DIN L 351 

- 



4 


1 Gelenklager GL 10 

DIN L 351 

- 



5 


2 Sechskantbolzen 6x19 

LgN 14144.5 

1452 

.5 

Tr 

6 


2 Sechs kantbolzen 6x31 

LgN 14144.5 

1452 

.5 

Tr 

7 


2 Sechskantbolzen 6x1? 

LgN 14144.5 

1452 

.5 

Tr 

3 


6 Scheibe 6 


LgN 14553.1 

1150.2 

Tr 

9 


6 Sechskantmutter M 6 

LgN 14483.1 

1150.2 

Tr 

10 


1 Abdichtung 


109.100-0420 

1 Preßst 

Tr 

11 


1 Abdichtung 


109.100-0421 

J10L.II 

Tr 

12 


3 Linsenschraube M 4x10 

DIN 85 

1040 

.7 

Tr 

13 


10 Scheib« 4 


LgN 14533.1 

1150 

.2 

Tr 

14 


5 Sechskantmutter M 4 

LgN 14485.1 

1040.7 

Tr 

15 


1 Abdichtung 


109.100-0422 

Preßst 

Tr 

16 


1 Abdichtung 


109.116-004.01 

6KI.II 

Tr 

17 


4 Linsenschraube M 4x10 

DIN 85 

1040 

.7 

Tr 

161 


8 Scheibe 4 


LgN 14553.1 

1150.2 

Tr 

19 


4 Sechskantmutter M 4 

LgN 14483.1 

1040.7 

Tr 

20 


2 Führung 


109.100-0427 

Preßst 

KL.G. 

Tr 

21 


4 Linsenschraube V 4x15 

DIN 85 

1040 

.7 

Tr 

22 


4 Federring B 4 f 3 

DIN 127 

Feders 

t. Tr 

23 


4 Sechskantmutter IC 4 

LgN 14483.1 

1040.7 

Tr 

24 


1 Konsole 


109. 116-004.0' 

11010 

.2 


25 


1 Dichtung 


109.116-004.01 

50 uani 


26 


1 Beilage 


109.1 16-004 .0( 

73115.5 


27 


1 Beilage 


109 . 1 16 - 004 . 0 ( 

83115 

.5 


23 

1 

Vordere Rumpfdecke vollst* 

109.116-003 




29 


2 Unkel 


109.201-1601 

3115 

.5 

Tr 

30 


2 Sicherungsscheibe 15 

MeN 14505.2 

1010 

.2 

Tr 

31 


2 Dichtring A 14x18 

DIN 7603 

Fiber 

Tr 

32 


2 Sechskantmutter M 14x1,5 

MeN 18344 

1120 

.5 

Tr 


Messerschmift 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Rumpf 


109.116 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 
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Messerschmitt 


Rumpfwerk 

A.6. 


Baugruppe: 

Augsburg 

Rumpf 

109.116 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts- Nr. 

m- 

wML 

*«■ 

img 

Benennung 

Ersatzteil - kr. 

Flieg - kr. 
korm teil 1 etc hart 

Werketofi 

Bemerkungen 

1 

1 

Geräte tafelträ^r vollste 

109.116-049 


Tr 

2 


1 Beilage 

109.100-4904 

3510.2 

fr 

3 


4 Linsenschraube U 4x45 

DIN 85 

1040.7 

fr 

4 


4 Rederring B 4*3 

DIN 127 

Federal 

Tr 

5 


4 Sechskantmutter M 4 

LgN 14483.1 

1040.7 

Tr 

6 


3 Senkschraube X 4x10 

JuH 14154 

1040.7 

fr 

7 


3 Scheibe 4 

LgN 14533.1 

1150.2 

fr 

8 


3 Federring B 4,3 

DIN 127 

Federal 

fr 

9 


3 Sechskantmutter X 4 

LgN 14483.1 

1040.7 

fr 

10 


1 Zwischenstück 

109.116-049H001 

- 

fr 

11 


4 Linsenschraube X 5x15 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

12 


4 Federring B 5*3 

DIN 127 

Feders' 

;• Tr 

15 


4 Linsenschraube X 4x20 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

14 


4 Federring B 4*3 

DIN 127 

Feders 

fr 

15 


4 Sechskantmutter X 4 

LgN 14483.1 

1040.7 

fr 

16 


4 Linsenschraube X 5x40 

DIN 85 

1040.7 

fr 

17 


4 Federring B 5*3 

DIN 127 

Feders 

;. fr 

18 


4 Sechskantmutter X 5 

LgN 14483-1 

1040.7 

fr 

19 


2 Sechskantschraube X 8x30 

LgN 14180 

1452.5 

fr 

20 


2 Scheibe 8 

L& 14533.1 

1150.2 

fr 

21 


2 Kronenmutter X 8 

LgN 14488 

1150.2 

fr 

22 

1 

Oberer Hülsenschacht vollst. 

109.116-012 

«. 

Tr 

23 


2 Scheibe 

109.116-012.00] 

3115.5 


24 


2 Senkschraube X 8x14 

JuN 14154 

1120.3 


25 


2 Scheibe 8 

LgN 14533.1 

1150.2 


26 


2 Sechskantmutter X 8 

LgN 14483.1 

1150.2 


27 


1 Sechskantbolzen 8x89 

LgN 14144.5 

1452.5 


28 


1 Sechskantschraube X 8x14 

LgN 14180 

1452.5 

fr 

29 


1 Scheibe 8 

Ltß 14533-1 

1150.2 

fr 

30 


1 Sechskantmutter X 8 

LgN 14483.1 

1150.2 

fr 

31 


2 Scheibe 6 

Lg» 14533-1 

1150.2 

fr 

32 


2 Sechskantmutter X 6 

LgN 14483.1 

1150.2 

Tr 

33 


1 Bolzen 

110.908-2503 

3115.5 

fr 

34 


1 Stift 

109.116-012.00 

t 1030.2 

fr 

35 

1 

Rülsenschacht vollst. 

109.116-087 

... 


36 


1 Schieber 

109.100-8706 

3116. 

4. fr 

37 


13 Linsenschraube X 5*15 

DIN 85 

1040. 

1 

38 


13 Scheibe 5 

LgN 14533.1 

1150. 

2 


6 


Messerschmitt 


A.G . 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Ruapf 109.116 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 
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Messerschmitt 


Rumpfwerk 

A.e. 


Baugruppe: 

Augsburg 

Rumpf 

i c<5 - 1 1 6 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


OrtS-Nr 

'W 

***// 

%■ 

Benennung 

Ersatz ■ Hr 

Fheg ■ Hr 

Ho" 'v tet ! rftnben 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Teile für Rumpf seitenwand links 

— 



1 


1 Beschlag 

1 C 9 . 116 - 001 HOC 

1 


2 


1 Selaoclager ÖL 12 

DIHL 351 



T 


1 Schnallriemen A 14x300x4 

He» 15307 

_ 

Tr 

r. 


2 Scheibe 4 

BfN 51 

iooo.c 

fr 

5 


1 Gewir.destuck 

109.100-0136 

3115 .^ 

fr 

5 


2 Sechskantschraube M6x20 

LfeH 14180 

1452 .; 

fr 

7 


2 Scheibe 5 

BfS 49 

3115-5 

fr 

3 


c Kronensut ter k 6 

L<jN 144 SS 

1150.2 

fr 

9 


1 knachiu 2 »: ;ucv 

109.100-0119 

1452.4 


IC 


1 Sec riskant bolzen Qx25 

Iß!» 14144.5 

1452.5 


u 


1 Scheibe S 

afs 49 

3115.5 


12 


1 Kronenautter MB 

Lg3 14438 

1150.2 


1! 


1 Sechs kant bolzen 3x27 

LgS I 4144 Ö 

1452.5 


M 


1 Scheibe 8 

BfK 49 

3115.5 


15 


1 Kronsniautter Aß 

LgK 14438 

1150.2 


16 


2 Sechskantschraube M 6 x 20 

itfJJ 14130 

1452.5 


17 


2 Scheibe 6 

Xo3 14553-1 

1150.2 


iß 


2 Kronsrirutter 116 

I*# I 44 S 8 

1150.2 


19 


1 Lasche 

109.100-0123 

3H6.5 


2C 


6 Linsenschraube ü^xlZ 

BEB 85 

1040.1 


21 


6 Federring 2 5,5 

BIS 127 

Feders 


22 


6 Sechskantmutter R 5 

I*K 14483.1 

1040.' 


25 


2 Halterung 

109.100-0167 

3115*5 

fr 

24 


2 Sechskantschraube M6x18 

L«5 14130 

1452.5 

fr 

2 ? 


2 Soheibe 6 

1«H 14533.1 

1150.2 

fr 

26 


2 Sechakantrautter ll 6 

EgS 14483.1 

1150.2 

Tr 

27 


3 Rolle 

109.100-0166 

3115.5 

Tr 

28 


1 Feder 

109-100 -OI 69 

1181.6 

Tr 

2 ? 


2 Sechskantschraube U 6 x 20 

LgH I 4 I 8 O 

1452.5 

fr 

30 


1 Sechskantschraube H6x22 

I*N 14180 

1452.5 

fr 

31 


3 Soheibe 6 

LgH 14533.1 

1150.: 

fr 

32 


3 Sechskantmutter il 6 

I«S 14483.1 

1150.: 

fr 

3? 


1 Niet3chraube Bk 6x12 

BfS 145 

1452.! 


34 


1 Soheibe 6 

LgH 14533.1 

1150.2 


33 


1 Federring B 6,4 

OEI 127 

Federt 

t . 

36 


1 Sechskantmutter k 6 

Lg» 14483.1 

1150.2 

1 

37 


3 Nietachraube M 4 x 1 C 

Bf* 145 

1452.! 

; 

38 


1 Sicherungasche ibe 23 

Me» 14505.1 

1010.2 

» 

39 


2 ? Senkschraube tf^xlö 

JuS I 4154 

1040.' 
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Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 



Rumpfwerk 


Baugruppe: 

Sumpf 

109.116 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



19 

22 

25 

18 

21 

24 

17 

20 

23 




9 


ffess* 

Au 






Ersatzteilliste 

BFT09G 

erschmjtt 

A.0. 

gsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Rumpf 109*116 











Ersetztet / - Nr. 




Qi /s M 

lekii 


Benennung 

Hif-Nr 

Wetketett 

Bemerkungen 


Ztiif 



Norm teilt etchem 




- 


Teile für Rumpfs«! tenwand rschts 

- 

- 



1 


1 Beschlag 


109* 1 16-002H001 

- 



2 


1 Gelenklag«r GW 12 

DIH L 351 

- 



5 


1 Ge winde« tück 

109* 100-0156 

5115 . 

.4 

Tr 

4 


2 oechsKantschraube M 6x20 

LgN 14180 

1452 . 

>5 

Tr 

5 


2 Scheibe 6 


BfH 49 

5115 . 

«5 

Tr 

6 


2 Kronenaut ter M 6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

7 


1 Anschluß« tue* 

109*100-0119 

1452 . 

.4 


8 


1 S«ch8kantbolzen 8x25 

LgH 14144.5 

1452.5 


9 


1 Scheibe 6 

BfH 49 

5115.5 


10 


1 Eronenmutter 11 Q 

LgN 14488 

1150.2 


11 


1 Sechskant bolzen 8x27 

LgN 14144.5 

1452 . 

>5 


12 


1 Scheibe 8 

BfH 49 

5115 . 

-5 


15 


1 Kronenmutter X 8 

LgN 14468 

1150 . 

,2 


14 


2 Sechskantschraube M 6x20 

LgN 14180 

1452.5 


15 


2 Scheibe 6 

BfN 49 

5115 . 

■ 5 


16 


2 Eronenan ttei U 6 

LgN 14468 

1150.2 


17 


1 Halterung 


210.944-053 .<4)2 

1181, 

,8 

Tr 

16 


1 - Linsenschraube X 4*10 

DIH 85 

1040. 

■ 7 

Tr 

19 


1 Scheibe ^ 

* 

LgH 14533.1 

1150.2 

Tr 

20 


1 Bolzen 


109. 100-0229 

1452 . 

5 


21 


1 Scheib* ; 2 


BfH 49 

1452.4 

Tr 

22 


1 Kronenmutt ar M 10 

LgH 14468 

1150.2 

Tr 

25 


1 Bolzen 


109.100-0230 

1452 . 

5 


24 


1 Scheibe 10 

BfH 49 

1452 . 

4 

Tr 

25 


1 Kronenmut 

*. t i* Id 8 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 

26 


2 Halterung 

109 . io ° -0167 

5115 . 

5 

Tr 

27 


1 Sechskantschraube U 6x18 

LgN 14160 

1452 . 

• 5 

Tr 

28 


1 Sechskantschraube 11 6x50 

LgN 14100 

1452 . 

■5 

Tr 

29 


2 Scheibe 6 


LgH 14533.1 

1150.2 

Tr 

50 


2 Sechs kan taut - ; er M 6 

LgN 14483*1 

1150.2 

Tr 

51 


3 Rolle 


109 100-016 6 

5115 . 

5 

Tr 

52 


1 Feder 


109.100-0169 

1181. 

,8 

Tr 

55 


2 Sechs* aa» 

M 6x20 

LgH 14160 

1452. 

5 

Tr 

54 


2 Sechsk/tciv 

schraube X 6x25 

LgH 14160 

1452- 

■ 5 

Tr 

55 


> Scheibe 6 


LgH 14535.1 

1150.2 

Tr 

56 


5 Sechskantau^trx M 6 

LgN 14485.1 

1150 . 

,2 

Tr 

57 


20 Senkochra 

.ubt k ';x ■ o 

JuH 14154 

1040, 

7 
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Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 



Rumpfwerk 


Baugruppe: 

Rumpf 

109.116 


Ersatzteilliste 

BF109G 



20 26 31 28 2930 13 

21 
22 


26 2318 20 17 

24 21 

25 22 



Mess 

Al 






Ersatzteilliste 

BF 109 G 

erschmitt 

A.9. 

igsburg 

Baugrupp»: 

Kumpf 109*116 








sm 



Ersatzteil - Kr. 




Orts-ffr. 

wM 

Ri* 


B*n*nnung 

/**-*>. ~ 

Wirkstoff 

Bemerkungen 


% 



RermHüsetckem 




- 


Teile für Flügelträfer 

- 

- 



1 


2 0 . 1 «nkl«e.r 

109 . 10-0716 

- 



2 


2 Bolzen 


109 . 116 - 005 . 02 « 

1460.5 

Tr 

5 


2 Mutter 


109 . 10-0713 

1452.5 

Tr 

4 


2 Os« 


109 . 10-0726 

1452 

.5 

Tr 

5 


2 Hietbolzen 

o 

H 

vx 

O 

Ml 107 

1452 

.5 

Tr 

6 


2 Sch«il>« 10 


Bfl 49 

1452.4 

Tr 

7 


2 Bolzen 


109.1i6-005.027 

1460.5 

Tr 

8 


2 Kutter 


109.10-0713 

1452 

.5 

Tr 

9 


8 Seohskantbolzen 6x17 

Le* 14144.5 

1452 

.5 


10 


8 Scheibe 6 


Bfl 49 

1452.4 


11 


8 Kronennutter M 6 

Le* 14488 

1150.2 


12 


2 FOhron* 


109 . 11 6 - 005 . 00 ] 

Ipreßat, 


13 


1 Stütze 


109.100-0523 

Jn.o 

. 

Tr 

14 


2 Sechzkantschraube M 6x18 

Le* 14180 

1452 

.5 

Tr 

15 


2 Scheibe 6 


Le» 14533.1 

1150.2 

Tr 

16 


2 Sechskantmutter M 6 

Le* 14483.1 

1150.2 

Tr 

17 


2 L&aohe 


109 . 106-2204 

1452.2 


18 


1 La* che 


109 . 11 6-005 .OH 

1452 

• 2 


19 


1 La* che 


109 . 116 - 005 . 01 ; 

1452 

•2 


20 


6 Sechskantschraube M 8x35 

Le* 14180 

1452 

•5 


21 


6 Scheibe 8 


Le» 14533.1 

1150.2 


22 


6 Kronennutter M 8 

Le* 14488 

1150.2 


23 


2 S e chskantbo lzen 12x36 

Le* 14144.5 

1452.5 

Tr 

24 


2 Scheibe 12 


Le* 14533.1 

1150.2 

Tr 

25 


2 Kronennutter M 12x1,5 

Le* 14488 

1150.2 

Tr 

26 


2 Muttere tück 1 12 

Bf* 16405 

1452.4 


27 


4 Senkschraube X 5x14 

Ju» 14154 

1040 

.7 


28 


4 Linsenschraube X 4x20 

BIX 85 

1040.7 


29 


4 Schaib« 4 


Bf* 51 

1000.0 


30 


4 Federring B 4,3 

BI* 127 

Federsl 

• 

31 


4 Sechskantmutter X 4 

Le* 14483.1 

1040.7 


32 

2 

Yer strebung in Siohtaussohnitt Tollst« 

109.106-006 

- 


fr 

33 


2 Stangenkopf 

109.10-2403 

1456.5 

Tr 

34 


2 S e ohe kantnut t er X 14x1,5 

Le* 14483.1 

1150.2 

fr 

35 


4 Scheibe 


109.10-2406 

1010 

.2 

Tr 

36 


2 Sechs kantbolsen 12x32 

Le* 14144.5 

1452 

.5 

Tr 

37 


4 Scheibe 


109 . 12-2302 

1010 

.2 

fr 

38 


4 Scheibe 12 


Le* 14533.2 

3355 

.5 

Tr 

39 


2 Kronennutter X 12x1,5 

Le* 14488 

1150.2 

fr 


12 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Rumpf 109*116 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



4 8 








13 










Messerschmitt 

A.6. 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 



Ersatzteilliste 

BF 709 G 


• 


Augsburg 

Rumpf 

109.116 














km* 



Ersatzteil - Nr. 






Offs Air 

za*/4 

fh*t- 

lem 


Benennung 

F/tef - Nr 

Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



1 

1 

Ablichtung am Holmspant links Tollst. 

109.116-007 

. 





2 


1 Sechskantschraube M 6x26 

LgH 14180 

1452. 

5 




5 


1 Scheibe 6 


LgH 14533.1 

1150.2 




4 


Kroqenmuti 

er II 6 

LgH 14488 

1150. 

2 




'j 

1 

Abdichtung am Holmspant rechts vollat 

109.116-008 






6 


1 Sechskantschraube M 6x26 

LgH 14130 

1452. 

5 




7 


1 Sch :Vcö to 


LfiH 14535.1 

1150,2 




3 


• kröne inutt 

er M 6 

LgH 14488 

1 150. 

2 



• 

9 

1 

Boden unter 

Führersitz volle t. 

109.116-006 





10 


2 Bügel 


109.102-010 0. 2 

1452. 

2 

Tr 



11 


8 Sechskantschraube M 6x1 6 

LgH 14 180 

1452. 

5 

Tr 



12 


3 Scheibe 6 


LgH 14553.1 

1150. 

2 

Tr 



15 


8 Xronenmuttar M 6 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 



14 


2 Sechskants 

chraube 

109.100-0615 

1452. 

5 




15 


2 Scheibe 6 


LgH 14533-1 

1150. 

2 




16 


2 Kronenautt 

er M 6 

LgH 14488 

1150. 

2 




17 


2 Senkschraube U 5x18 

JuH 14154 

1040. 

7 




18 


1 Platte 


109- 11 6-006. 0( 4 

Preßst . 
Kl.G. 




19 


3 Linsenschraube M 5x15 

DIH 85 

1C40. 

7 




20 


3 Scheibe 5 


LgH 14533.1 

1150. 

2 




21 


3 Sechskantmutter M 5 

LgH 14485.1 

1150. 

2 




22 


1 Halterung 


210. 944-055.0(2 

1101. 

8 




2 3 


1 Linsen8chr&ube 11 4x10 

DIH 85 

1040. 

7 



• 



1 Fedurrir.g ■ 

^ 4 > x 

DIH 127 

Federst 



25 


1 Sechskantmutter M 4 

LgH 1446.3.1 

1040. 

7 






2 Füllstück 


109.100-0607 

Pre&ct. 

Kl.G. 




27 


4 Sechexantschraube M 6x}5 

LgH 14180 

1452. 

5 




iJ 


4 Suxeibe 6 


Lgri 14533.' 

■ 1 50 . 

2 




25 


4 kronenmutti 

sr M 6 

LgH 14488 

1150. 

2 




50 


1 li i etschrau.! 

fce BM 6x22 

BfH 145 

1120. 

3 




31 


2 Hutze 


109.11 6-006 - X 6 

3355. 

3 




32 


1 Hutze 


109- 116-006H3C5 





• 

















u 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Rumpf 109*116 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



~~r 

1 

_L 

0 



41 (39) 5 ( 18 17 16 

40 



33 34 32 


< 3 

36 

3? 

38 


IS 


Messerschmitt 


Rumpfwerk 

A.6. 


Baugruppe : 

Augsburg 

Rumpf 

109.116 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts- Nr 

m 

zehli 

P'*9 

leef 

Benennung 

Ersatzteil -Nr. 

Flieg -Nr. 
Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Bumpfteil 1 oben rollst* 

109 . 116-053 

- 

fr 

2 


1 D.ck.1 

109 . 116 - 053 H 001 

- 

fr 

5 


1 Riemen 2xl6| 170 lg 

109 . 100-5303 



4 


1 Riemen 2x1 6 ; 120 lg 

109 . 100-5304 

Blank- 

leder 

fr 

5 


1 Lederschlaufe 2x10) 55 lg 

109 . 100-5305 



6 


4 Soheibe 4 

BfH 51 

1000.0 


7 


1 Rollenschn&lle 16 

HgÄ 15331 

- 


8 


1 Schi eberi ege 1-Schnellverschluß 

Sol 139 

- 


9 


1 Scharniers ti ft 3 »5x525 

BfH 39 

1030.2 

fr 

10 


5 Linsenschraube M 5x10 

DIH 85 

1040.7 

fr 

11 


5 Soheibe 5 

LgH 14533.1 

1150.2 

fr 

12 


5 Federring B 5*3 

DIH 127 

Federst 

Tr 

13 


5 Sechskantmutter M 5 

LgH 14485.1 

1040.7 

fr 

14 


1 Deckel 

109.116-053H002 

- 


15 


2 SchnapprersohluB 38 

SiH 16420 

- 


16 


2 Klappe 

109.65-0539 

3000.7 

fr 

17 


2 Feder 

109.100-5324 

1181.8 

fr 

18 


2 Scharnierstift4xl2Ö 

DIH L 72 

3115.4 

fr 

19 


2 Schnallriemen A 14x440 

KgH 15307 

- 

fr 

20 


1 Lager 

IO 9 .ll 6 -O 53 .OIO 

1452.5 


21 


1 Lager 

IO 9 .ll 6 -O 53 .OII 

1452.5 


22 


2 Sechskantschraube X 6x18 

LgH 14180 

1452.5 


23 


2 Scheibe 6 

14533.1 

1150.2 


24 


2 Sechskantmutter X 6 

LgH 14483.1 

1150.2 


25 


2 Sechskantschraube M 8x25 

LgH 14180 

1452.5 


26 


2 Federring B 

DIH 127 

Federst 


27 


6 Senkschraube M 6x10 

JuH 14154 

1120.3 


28 


6 Scheibe 6 

LgH 14533.1 

1150.2 


29 


6 Sechskantmutter X 6 

LgH 14483.1 

1150.2 


30 

1 

Fußboden rollst* 

109-116-080 

- 

fr 

31 


4 Vinkel 

109.201-1601 

3H5.4 

fr 

32 


1 Beilage 

109. 116-080.004 

Gummi 

fr 

33 


4 Sicherungsscheibe 15 

H«H 14505.2 

1010.2 

fr 

34 


4 Sechskantmutter X 14x1,5 

I«H 18344 

1120.3 

fr 

35 


2 Sechskantschraube X 8x22 

LgH 14180 

1452.5 

fr 

36 


2 Beilage 

109. 116-080.003 

3116.5 

fr 

37 


2 Scheibe 8 

L gH 14535.1 

1150.2 

fr 

38 


2 Kronenmut t«r X 8 

LgH 14488 

1150.2 

fr 

39 

1 

Rumpf teil 1 unten rollst* 

109.116-017 


fr 

40 


10 Senkschraube y$xW 

JuH 14154 

1040.7 

Tr 

41 


3 Senkschraube M$x14 

JuH 14154 

1040-7 

Tr 


75 


Messerschmitt 

A.G. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Rumpf 


109.116 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


© © ® 


26 

25 21 

24 20 27 28 22 
23 



15 6 

13 6 

16 

17 

14 

17 

18 


18 



17 


Messerschmitt 


Rumpfwerk 

4.«. 


Baugruppe: 

Augsburg 

Rumpf 

109.116 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


C?rfs Nt 

r#4/, 

/7ay- 

254$ 

Benennung 

Ertöt t teil ~ Rr 

Ehe f - Rr 

Rcrmtev z eichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Untere Rumpf decke vollat. 

109.116-010 

- 


i 

1 

>’mf fenabdeckung oben rollst. 

109-116-081 

- 

Tr 

3 


2 Verschlußgehäuae 

109.100-70H01 

- 


4 


2 HebelverschluB 25x275 

BfN 16402 

- 


5 


3er r iteab<leckuii^ vollat. 

109.116-011 

- 

Tr 

6 


2 Deckel 

109.116-0113002 

• 

Tr 

7 


2 Ring 

IO9.ll6-OII.OOI 

Gummi 

Tr 

3 


2 Riet sch raube AM 6x20 

BfN 145 

1120.3 


9 


2 Halterung 

IO9.ll6-OII.OO4 

3116.5 

Tr 

10 


2 Flüge lautier M 6 

DgN 14439 

Flußat. 

Tr 

11 


2 Kugelkette 160 lg 

1 77 

Me 8 singt 

Pötz u.Sand, fr 

12 


4 3paltring 

- 

MuSst J 
▼ern. J 

Monheim Tr 

13 


1 Terschlußkegel 1J 

DIN 7610 

3115.5 

Tr 

14 


1 Yerachlußmutter BM 22x^5 

DIR 7605 

3H5.5 

Tr 

15 


2 Senkschraube M 5x10 

JuH 14154 

1040.7 

Tr 

16 


J 1 Lins ens ehr aube M 5x15 

DIR 85 

1040.7 

Tr 

17 


66 Scheibe 5 

DgN 14533-1 

1150.2 

Tr 

13 


55 Sechskantmutter M 5 

ugN 14483.1 

1040.7 

Tr 



Teile fUr Schal enhÄlfte linkes 

- 

- 


19 


1 land lochdeckel 

109.1CC-1630 

- 

aus 200 JuH 16408 fr 

20 


1 Deckel 

109.12-1602 

5116.4 


21 


2 Halter 

109.12-1605 

3116.5 


22 


1 Winkel 120 

SfR 98 F7 

3116.5 


23 


1 Feder 

109-12-1606 

Federst« 

^ Ternietet Tr 

24 


1 Führung 

109 • 10-2202 

3115.4 


25 


1 Bolzen 

109.10-2203 

1120.3 


26 


1 Scheibe 

109.10-2205 

3116.5 


27 


1 Kugelkette 150 lg 

Ir. 377 *1 

me e e • 

l Coohiaa, Berlin 

28 


2 Ring 16 0 

Ir. 2585 J 

vem. 

r 

29 


1 *u£s tück 

109.100-1617 

3506.0 


50 


4 Linsenschraube U5xl0 

DIN 85 

1040.7 


31 


4 Federring B 5t 3 

DIN 127 

Federst« 


32 


4 Sechskantmutter M 5 

[<gN 14485.1 

1040.7 


33 


5 Sezuc sch raube H5xl6 

JuN 14154 

1040.7 



18 



19 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 



Rumpfwerk 

Baugruppe: 

BuJipf 

109.116 


Ersatzteilliste 

BF109G 


Orts- Nr. 

m 

TthU 

Reg- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - Rr. 

Flieg - Rr. 

Rormteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Kab inenabvurfbe t ft i gting Tollst« 

109 . 117-004 

- 

Tr 

2 


1 Lagerblech 

109 . 117 - 004.004 

1452.2 

Tr 

3 


1 Füllatiick 

109.1 17-004. 008 

PreBat. 

Kl.C 

Tr 

Tr 

4 


4 Sechskant schraube M 5x16 

Lei 141 B 0 

1452.5 

Tr 

5 


4 Scheibe 5 

Lg! 14533.1 

1150.2 

Tr 

6 


4 Sechskantmutter M 5 

Lei 14483.1 

1040.7 

Tr 

7 


1 Hebel 

109 . 117 - 004.037 

1452.2 

Tr 

8 


1 Flachknopf k 32 

H*I 16102 

Xonath. 

typ s 

Tr 

9 


1 Senkschraube X 5x10 

Jol 14154 

1040.7 

Tr 

10 


1 Hohr 

109 . 117 - 004.006 

1030.2 

Tr 

11 


1 Sechskantschraube X 6x16 

Lei 14180 

1452.5 

Tr 

12 


1 Scheibe 6 

Lgl 14533.1 

1150.2 

Tr 

13 


1 Xronenmutter X 6 

Le! 14488 

1150.2 

Tr 

14 


1 Gestänge 

109.117-004H004 

- 

Tr 

15 


1 Bolzen 4x12 

Lei 15229 

1040.7 

Tr 

16 


1 Scheibe 4 

Lei 14533.1 

1150.2 

Tr 

17 


1 Führung 

209 . 700 - 005 H 002 

- 

Tr 

18 


1 Drehteil 

209 . 700 - 005.021 

3115.5 

Tr 

19 


1 Simmerring Bl 006022 



Freudenberg 






Weinheia 

20 


1 Druckschraube 

209 . 700 - 005.022 

3115.5 

Tr 

21 


1 Dichtring JL 12x1 6 

du 7603 

Fiber 

Tr 

22 


1 Federring B 13 

du 127 

Federst 

Tr 

23 


1 Sechskantmuttei X 12x1 f 5 

Lei 14484.1 

1120.3 

Tr 

24 


1 Führungsbolzen 

109 . 117 - 004.003 

1452.5 

Tr 

25 


1 Bolzen 4x12 

iei 15229 

1040.7 

Tr 

26 


1 Soheibe 4 

Lei 14533.1 

1150.2 

Tr 

27 


1 Gabelspannmutter rechts 4 

DHL 84 

1452.5 

Tr 

28 


1 Lagerhebel 

109.117-004H002 

- 

Tr 

29 


1 Sechskantbolzen 6x47 

Id 14144.5 

1452.5 

Tr 

30 


1 Bolzen 4x12 

UP 15229 

1040.7 

Tr 

31 


1 Scheibe 4 

Lei 14533.1 

1150.2 

Tr 

32 


1 Tsrbindungsstange 

109 . 117 - 004.002 

3H6.5 

Tr 

33 


1 Bolzen 4x10 

Lei 15229 

1040.7 

Tr 

34 


1 Soheibe 4 

id 14533.1 

1150.2 

Tr 

35 


1 Lagerstück 

109 . 117 - 004.001 

FreBat. 

Kl.Q. 

Tr 

36 


1 Bolzen 4x14 

id 15229 

1040.7 

Tr 

37 


1 Soheibe 4 

id 14533.1 

1150.2 

Tr 

38 


2 Rohr 

109 . 100-0803 

3115.5 

Tr 

39 


2 Feder 

109 . 10-3019 

1181.8 

Tr 

40 


2 Book 

109.100-08B01 

- 

Tr 

41 


4 Linsenschraube X 5x10 

du 85 

1040.7 

Tr 

42 


4 Scheibe 5 

id 14533.1 

1150.2 

Tr 

43 


4 Sechskantmutter X 5 

Id 14483.1 

1040.7 

fr 


Ersatz teil -Liste 

109 o 


Rumpfeinri chtung 


Bau- 

Gruppe: 118 


Seite : 21 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Mommm 


Benennung 


Untergruppe 

Seite 

Orts-Nr 

10$. 118-002 

23/1 

109.118-020 

23/8 

109.118-022 

23/16 

109.118-012 

25 

109.118-023 

25/18 


1 

1 

1 

1 

1 


Untere ^affenabdeckung 
Auftritt 

Platte hinter Führersitz 
Sauerstoffanlage hinter Rückwand 
Auskleidung für Tankraum 


Stand am 1.10.42 



23 









Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Rumpf einrichtung f09.118 


Ersatzteilliste 

BFT09G 








Orts-Nr. 

m 

itkii 

*+ 

zeug 

Benennung 

Ersetztet/ • /fr. 

Flieg - Afr. 
Mermteii reichen 

Werketeff 

Bemerkungen 



Untergruppen und KinzeJL teile für 







Rumpf e inricht ung 





1 

1 

Untere Waffenabdeckung vollst. 

109.118-002 



fr 

2 


1 Spannband 


109*11 8-002H004 

- 


fr 

3 


1 Zwischenstück 

109.980-1422 

1452 .; 

2 


4 


1 Stift 


109.118-002.043 

1030.2 


5 


2 Stift 


109.118-002.044 

1030.2 


6 


1 Verschluß 


109 .11 8-002H005 

- 



7 


1 Feder 


109.909-0708 

1181.8 


8 

1 

Auftritt vollst. 

109 . 118-020 



fr 

9 


1 Verkleidung 

109.102-2004 

Ziegen- 

leder 


10 


1 Reißverschluß 264 lff 

- 

- 


handelsüblich 

11 


2 Sechskantschraube M 6x18 

LgH 14180 

1452 .: 

j 

fr 

12 


2 Scheibe 6 


14523.1 

1150 .; 

> 

fr 

13 


2 Sechskantschraube M 6x22 

Lgff 14180 

1452.5 

fr 

14 


2 Scheibe 6 


LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

15 


2 Sechskantmutter M 6 

LgN 14483.1 

1150.2 

Tr 

16 

1 

Platte hinter Führersitz vollst. 

109 . 118-022 



fr 

17 


1 Platte 


109.118-022.001 

- 


fr 

18 


1 Platte 


109.102-2204 

- 


fr 

19 


1 Platte 


109.102-2205 

- 


fr 

20 


2 Sechskantschraube M 6x22 

Lgff 14180 

1452.5 

Tr 

21 


2 Rohr 


109.118-002.005 

3115.5 

fr 

22 


2 Scheibe 6 


Lg* 14533.1 

1150.2 

> 

Tr 

23 


2 Kronenmutter M 6 

LgN 14488 

1150.2 

> 

fr 

24 


2 Scheibe 


109.102-2203 

1452.2 

fr 

25 


2 Senkschraube M 6x22 

JuN 14154 

1120.3 

fr 

26 


2 Scheibe 6 


LgN 14533.1 

1150.2 

fr 

27 


2 Kronenmutter M 6 

LgN 14488 

1150.2 

> 

fr 

28 


4 Scheibe 


109.102-2203 

1452.2 

fr 

29 


6 Senkschraube M 6x18 

Jul 14154 

1120.3 

fr 

30 


6 Scheibe 6 


LgN 14535.1 

1150.2 

Tr 

31 


6 Kronenmutter M 6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 




24 



25 


Mess i 

Au 






Ersatzteilliste 

BF 109 G 

erschmüt 

A.S. 

gsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Rumpfe inrichtung 109*118 








m- 



Ersatzteil • ftr 




Or/s -Nr. 

takli, 


Benennung 

Fhey ltr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


i# eg 



Harrt t*ti Zeichen 




- 


Teile d*r Sauerstoff anlage hinter 

- 

- 





Rückwand 






1 


1 Rohrleitung 

109 . 1 18-012H001 

- 


Tr 

2 


1 Rohrleitung 

109.1 18-01 2H 002 

- 


Tr 

3 


1 Rohrleitung 

109.102-024H003 

- 


Tr 

4 


5 Dichtring 


Fl 30431 

- 


Drägerwerk Tr 

5 


1 Außenbordansuhluß 

Fl 30506 

- 


Drägerwerk Tr 

6 


1 Leichtmetallflasche 2 Ltr. 

Fl 30500-2 

- 


Drägerwerk Tr 

7 


2 Leichtmetallflasche 2 Ltr. 

Fl 30500-3 

- 


Drägerwerk Tr 

8 


5 Linsenschraube M 5*10 

DIH 85 

1040. 

7 

Tr 

9 


5 Pederring B 5*3 

DIU 127 

federst 

Tr 

IC 


5 Sechskantmutter M 5 

LgN 14485.1 

1040. 

7 

Tr 

11 


2 Vinkel 


109.102-1201 

3116. 

5 

Tr 

12 


4 Beilage 


109-102-1202 

Gummi 

Tr 

13 


2 Spanner 9* 

5 

LgN 18191 

Flußst. 

Tr 

14 


2 Band 9x200 


Lg» 18191 

1010. 

2 

Tr 

15 


2 Linsenschraube II 3x8 

DIN 85 

1040. 

7 

Tr 

16 


2 Pederring B 3*3 

DIN 127 

Federst 

** 

17 


2 Sechskantmutter 11 3 

DIN 934 

1040. 

7 

Tr 

18 

\ 

Auskleidung 

für Tankraua vollst. 

109. 118-023 

- 


Tr 

19 


1 Rückwand 


109.102-23H10 

• 


Tr 

20 


1 Seitenwand 

links 

109. 102-2 3H02 

- 


Tr 

21 


1 Seitenwand 

rechts 

109- 118-02 5H002 

- 


Tr 

22 


1 Boden 


109. 102-2 3H04 

- 


Tr 

23 


1 Decke 


109.1 18-02 3H001 

- 


Tr 

24 


1 Blech 


109.1 18-023.002 

3555* 

5 


25 


1 Platte 


109. 11 8-02 3. 003 

Buche 


26 


1 Blech 


109.102-2309 

5116. 

5 


27 


2 Linsenschraube M 5x15 

DIN 85 

1040. 

7 


28 


3 Linsenschraube M 5x20 

DIH 85 

1040. 

7 


29 


2 Senkschraube M 5x1 6 

JuN 14154 

1040. 

7 


30 


28 Senkschraube M 5x22 

JuN 14154 

1040. 

7 


31 


4 Senkschraube M 5x8 

JuN 14154 

1040.7 


32 


3 Senkschraube M 5x30 

JuN 14154 

1040. 

7 


33 


2 Senkholzschraube 3x20 

DIN 97 

PluBst • 


34 


23 Senkhol zschraube 3x15 

DIN 97 

flußst« 


35 


5 Scheibe 


109-102-2339 

1452*4 


36 


2 Scheibe 8 


LgN 14535.2 

5355. 

.5 


37 


28 Scheibe 


109.12-1503 

3116, 

.5 


38 


6 Scheibe 6 


LgN 14533.1 

1150. 

2 


39 


2 Scheibe 5 


LgN 14533.1 

1150. 

.2 


40 


15 Sechskantmutter M 5 

LgN 14483.1 

1040. 

7 






Platteneinbau 


Ersa^3teil - Liste 

109 G 


Bau- 
gruppe: 123 

Seite : 27 


Untergruppen Übersicht 


Vorkommen 
i. Baugruppe 

Benennung 

1 

Platte 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr. 


109 . 123-001 


29/1 


Stand am 1.10.42 


28 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Platteneinbau 


109.123 


9 

10 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



29 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Flattane inbau 109.123 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Offs Nr 


Hx» 

roUi 


Benennung 


Ertöt rUa • Rr 
Weg 0r 

kor ‘titti- fttchen 


Werket off 


Bemerk ungen 


Untergruppen und Einzelteile für 

Platteneinbau 


1 

2 

7 

J 


6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 
13 


1 Pi 3tte rollst. 

1 Platte links 
1 Platte rechte 

1 Lasche 

14 Secn3kxPtachrav.lt k tx }8 
14 Scheibe 6 
14 Kronenmutt er K fc 
IC Sechskantschraube M 6x50 
10 Scheibe 6 
IG Krcnenoutter M 6 

2 Secnnxantscnraube M 6x20 
2 Scheibe 6 

2 Kronenmutter U 6 


109- 12J-001 
109* 123-001H0Ö1 
109*123-001H002 
109* 12 }-O0i .0(|l 
Lg* 14160 

Lg» 14535*1 
Lg* 14488 
Lg* 14 ISO 
L«* 14533-1 
Lg» 14486 
Lg* 14160 
L g» 14533*1 

Lg» 14488 


3115. I 
1452. ) 
1150. > 
1150. 2 
1452. > 
1150. I 
1150. ;> 
1452 . 5 
1150. ;> 
1150-2 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Windschutzaufbau 


Ersatzteil- Liste 

109 0 


Bau- 


Gruppe: 

117 

Seite : 

31 


Nr. 


Vortommen 
i. Baugruppe 


Untergruppen Übersicht 


Benennung 


1 


1 


Wind schütz -Aufbau-Vorderteil 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr. 


109 . 117-001 


33/1 


2 


1 


Windschutz -Auf bau -Mitteltei 


3 


1 


Windschutz -Aufbau-Rückteil 


1 


109.117-002 

109 . 117-003 


37/1 

43/1 


Stand am 1.10.42 


32 


Messerschmiit 


A.G . 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Windschutz- Auf bau 109*117 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



45 


33 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Winds ohut z-Aufb au 


109.117 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 


uUi 

zeug 


Benennung 


Ersatzteil - /fr. 

Flieg • Nr. 
Normteil zetchen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 


Windschutz -Aufbau-Vorderteil voll» t . 
1 Rohrgerüst 
1 Fenster 
1 Trockenkörper 
1 Deckel 
1 Buchse 
1 Bing 
1 Hing 
1 Bing 
1 Topf 
1 Kugel 5,5 
1 Feder 
1 Schraube 
1 Schraube 
1 Hing 
1 Rahmen 
1 Fenster 
1 Trockenkörper 
1 Ventil 
1 Buchse 
1 Kugel 5,5 
1 Feder 
1 Schraube 
1 Ring 
1 Rahmen 
1 Fenster 
1 Trockenkörper 
1 Ventil 
1 Rahmen 
1 Fenster 
1 Trockenkörper 
1 Ventil 

1 Rahmen 

2 Profil 

8 Linsenschraube M 4x10 
8 Federring B 4 »3 
8 Sechskantmutter M 4 
1 Leiste 
1 Leiste 
1 Leiste 

1 Rahmen 

2 Linsenschraube M 4x10 
10 Senkschraube U 4x28 
12 Federring B 4 f 3 

12 Sechskantmutter M 4 


109.117- 001 

109.1 17- 001H001 

109. 11 7- 001 H009 
109.H7-001H015 

109.117- 001.131 

109.117- 001.132 

109.117- 001.137 

109.117- 001.138 

109.117- 001.139 

109.117- 001.133 
LgN 17113 

109.117- 001.135 

109.117- 001.134 

109.117- 001.156 

10 9 .11 7 - OOI.i 4 O 

109.117- 001.096 

109.117- 001H010 

109.117- 001H013 

109.117- 001H014 

109.117- 001.146 
LgN 17113 

109.117- OOI.i55 

109.117- 001.134 

109.117- 001.140 

109.117- 001.107 

109.117- 001H011 

109. 117- 001301 3 

109.117- 001H014 

10 9 .11 7 - OOI.ll 6 
109.H7-001H012 
109.H7-001H01 3 
109.H7-001H014 

109.117- 001.126 

10 9 .11 7 - OOI.OO 3 
BIN 35 
BIN 127 
LgN 14403.1 

109.117- 001.143 

109.117- 001.144 

109.117- 001.141 

109. 117- 001 .008 
BIN 85 

JuH 14154 
BIN 127 
LgN 14483.1 


Tr 

Tr 

Tr 


falexi- 

|gi&8 

Gummi 

Gummi 

Gummi 

1255.6 
Bronze 
1452.5 

1040.7 
Gummi 
Gummi 


Plexi- 

Glas 

1255.6 

Bronze 

1452.5 

Gummi 

Gummi 


Gummi 


Gummi 

3116.5 

1040.7 

Federst 

1040.7 

1452.2 

1452.2 

1452.2 

Gummi 

1040.7 

1040.7 

Fedorst 

1040.7 


linzelteile für 
Trockenkörper 


Wetzeil, Hildeshein 

Tr 
Tr 
Tr 


Einzelteile für 
[Ventil 


Wetzeil, Hildesheim 

Tr 
Tr 
Tr 

Wetzeil, Hildeshein 

Tr 
Tr 
Tr 


Tr 
Tr 
Tr 
Tr 
Tr 
Tr 

Wetzeil, Hildesheim 
Tr 
Tr 

Tr 


34 


Messerschmift 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Windschutz-Aufbau 109*117 


Ersatzteilliste 

BFJ09G 




35 









Messerschmitt 

AS. 

Augsburg 

Rumpf werk 

Baugruppe: 

Windschuts-Aufbau 109*117 


Ersatzteilliste 

BF 109 6 








Orts-Nr. 

m 

UM 

Met 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - Er. 

EEe§ - Ir. 
EermHi! z sickern 


Bemerkungen 

1 


1 Winkel 


109*117-001*00! 

1452.2 

fr 

2 


1 Winkel 


109.117-001.00i 

1452.2 

fr 

3 


2 Profil 


109.117-001.00^ 

1452.2 

fr 

4 


1 Scheibe 


109.117-001.001 

Slgla 

fr 

5 


4 Sechskantschraube M 6x12 

Lg* 14100 

1452 

.5 

fr 

6 


4 Federring B 6,4 

BIN 127 

federet 

fr 

7 


4 Sechskantmutter X 6 

Lg* 14463*1 

1150.2 

fr 

8 


4 Senkschraube M 4x10 

Juff 14154 

1040 

.7 

fr 

9 


4 Federring B 4» 3 

BIH 127 

Federst 

fr 

10 


4 Sechskantmutter X 4 

Lg* 14403*1 

1040.7 

fr 

11 


1 Hots 


109. 117-001 .005 

PreBst« 


12 


i Hots 


109.117-001 .01C 

u.o, 

» 


13 


4 Senkschraube X 4x28 

Ju* 14154 

1040 . 

.7 


14 


2 Griff 


109.117-001.145 

1452 . 

.9 


15 


2 Senkschraube X 4x28 

Ju* 14154 

1040 . 

.7 


16 


2 Federring B 4t 3 

BI* 127 

Federst 

• 

17 


2 Sechskantmutter X 4 

Lg* 14483.1 

1040 . 

.7 


18 


2 Sechskantschraube X 6x18 

Lg* 14180 

1452 . 

• 5 

fr 

19 


2 Federring B 6,4 

BI* 127 

federe 1 

fr 

20 


2 Sechskantmutter X 6 

Lg* 14403.1 

1150.2 

fr 

21 


2 Sechskantschraube X 10x22 

Lg* 14100 

1452. 

.5 

fr 

22 


2 Scheibe 10 


Lg* 14533.1 

1150.2 

fr 

23 


2 Kronenmutter X 10 

Lg* 14480 

1150.2 

fr 

24 


4 Linsenaohraube X 5x40 

BI* 85 

1040. 

7 

fr 

25 


4 Federring 

5,3 

BI* 127 

federal 

fr 

26 


4 Sechskantmutter X 5 

Lg* 14403*1 

1040.7 

fr 



36 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 


Baugruppe: 

Winds chutz-Aufb au 109 »117 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


42 43 4 J 



37 








Ersatzteilliste 

BF 109 6 


Rumpf werk 

Baugruppe: 

Winds chut »-Aufbau 1Q9 *117 











tnrnUHl-Hr. 




Orts-Nr. 

tml 


Btntnnung 

**•§-*. 

W*k*off 




2* 



HtrmMnitktm 




1 

1 

Windsohuts-Aufbau-Xittelteil rollet. 

109.117-002 

- 


f» 

2 


1 Rohrgerüst 


109* 1 17-002H001 

- 



3 


1 Tenster vorn links 

109.117-002H012 

«e» 


fr 

4 


1 Trockenkörper 

109.117-001H013 

- 


fr 

5 


1 Deckel 


109. 117-001. 13l| 

Plexi 

kx 


6 


1 Buches 


109. 117-001. 13^ 

Olaa 



7 


1 Sin« 


109.117-001.137 

Gumi 



8 


1 Bla« 


109.117-001.138 

Guani 



9 


1 Blae 


109.117-001.139 

Quasi 



10 


1 Topf 


109.117-001.133 

- 


Binse 1 teile für 

11 


1 Kue*l 3,5 


Lex 17113 

1255.6 

Tro okenkOrper 

12 


1 Bader 


IO 9 .li 7 -OOI.i 35 

Broaa« 


13 


1 Schraube 


109.117-001.134 

1452.5 


14 


1 Schraub« 


IO 9 .II 7 -OOI .136 

1040.7 


15 


1 Bing 


109.117-001.140 

Quasi 


' 

16 


1 T«ntil 


109.117-001H014 

- 


fr 

i? 


1 Baoha« 


lo 9 .li 7 -OOI.i 46 

Plexi- 

Glae 


. 

18 


1 Kugel 5*5 


17113 

12 ^ 5.6 

Biaselteile für 

19 


1 feder 


109.117-001.135 

Bronte 

Ventil 

20 


1 Schraube 


109.117-001.134 

1452.5 


21 


1 Ring 


109.117-001.140 

Gusai 

: 

1 

22 


1 Rahnen 


IO 9 .II 7 -OO 2 .II 5 

Guani 


Tetxell, Hildesheil 

«3 


1 Griff 


IO 9 .li 7 -OO 2 .ll 6 

3115.5 


24 


1 Zwischenstück 

109.117-002.120 

JPlexi- 

Glaa 



25 


1 Senksohranbe X 6x30 

rnv 14154 

1120.3 


26 


1 Tank ter rora rächt« 

I09.117-002H016 

mm 


fr 

27 


1 TrookenkSrpar 

I09.117-001H013 

- 


fr 

28 


1 ▼•atil 


I09.117-001H014 

- 


fr 

29 


1 Baha«a 


IO 9 .li 7 -OO 2 .l 15 

Bunai 


Tetsell, Hildasheli 

30 


1 Oriff 


IO 9 .li 7 -OO 2 .ll 6 

3115.5 


5t 


1 Zwischenstück 

109.117-002.120 

Plaxi- 

31 ** 


32 


1 Sankschranbe X 6x30 

raB 14154 

1120a3 

[ 


33 


1 Benster hintan links 

I09.117-002H017 

- 


fr 

34 


1 TrookenkSrpar 

I09.117-001B013 

- 


fr 

35 


1 Taatil 


109.1 17-001X014 

- 


fr 

36 


1 Bahnen 


109.117-002.115 

bxumi 


Vetsel? , Xildeabela 

37 


1 Banstar hintan rechts 

I09.117-002H018 

- 


fr 

38 


1 Trtfokenk&rper 

109.117-001X013 

- 


fr 

39 


1 Taatil 


109.117-001X014 

mm 


fr 

40 


1 Bahnen 


09.117-002.115 

fcueni 


Tatsall, feildesbeli 

41 


2 Banatar Oben 

109.117-002X019 

- 


.fr 

42 


2 TrookaakBrpar 

109.117-001X013 

- 


fr 

43 


2 Taatil 


109. 117-001X014 

- 


fr 

44 


2 Bahnen 


109.117-002.105 

Quasi 


Tetsell, Xildaabaia 


38 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Windschutz-Aufbau 109 • 1 17 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


* 

i 

7 

i ' 


— / 1 




39 


Messerschmüt 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Windschutz-Aufbau 


109.117 


Ersatzteilliste 

BFT09G 


Orts-Nr. 


Benennung 

Ersetzten - Nr . 

flieg - Nr. 

Norm teil seiche* 

Writtoff 

Bemerkungen 

1 


2 Profil. 

109.117-002.001 

3116.4 

fr 

2 


14 Senkschraube M 4z 30 

JuR 14154 

1040.7 

fr 

3 


14 PederringTT4*3 

DIR 127 

Faderat . 

fr 

4 


14 Sechskantmutter M 4 

LgR 14483.1 

1040.7 

fr 

5 


2 Profil 

109.117-002.026 

3116.5 

fr 

6 


14 Senkschraube M 4x8 

JuH 14154 

1040.7 

fr 

7 


14 Pederring B 4 »5 

DIR 127 

Pederst < 

fr 

8 


14 Sechskantmutter M 4 

LgR 14403.1 

1040.7 

fr 

9 


2 Profil 

109. 11 7-002. p02 

3116.5 

fr 

10 


8 Senkschraube M 4x6 

JuR 14154 

1040.7 

fr 

11 


8 Federring B 4.3 

DIR 127 

Pederst 

fr 

12 


8 Sechskantmutter M 4 

LgR 14403.1 

1040.7 

fr 

13 


1 Profil 

109.117-002.003 

3116.5 

fr 

14 


3 Senkschraube M 4x30 

JuR 14154 

1040.7 

fr 

15 


3 Pederring B 4 »3 

DIR 127 

Federst 

fr 

16 


3 Sechskantmutter M 4 

LgR 14403*1 

1040.7 

fr 

17 


1 Profil 

109.117-002.027 

3116.5 

fr 

18 


3 Senkschraube M 4x30 

JuR 14154 

1040.7 

fr 

19 


5 Pederring B 4 »3 

DIR 12? 

Federst 

fr 

20 


3 Sechskantmutter M 4 

LgR 14403.1 

1040.7 

fr 

21 


1 Beschlag 

109.117-002.010 

1452.5 

fr 

22 


1 Beschlag 

IO 9 .li 7 -OO 2 .OII 

1452.5 

fr 

23 


2 Senkschraube M 8x26 

JuR 14154 

1120.3 

fr 

24 


2 Riegel 

IO 9 .li 7 -OO 2 .OO 6 

1181.8 

fr 

25 


2 Bolzen 4x38 

LgR 15229 

1040.7 

fr 

26 


1 Auflageblech 

109.1 17-OO2H0 14 

- 

fr 

27 


18 Senkschraube M 4x22 

JuR 14154 

1040.7 

fr 

28 


1 Profil 

109.1 17-002 .p04 

1452.2 

fr 

29 


1 Profil 

109.117-002.005 

1452.2 

fr 

30 


1 Rahmen 

109.117-002.021 

Gummi 

Wetzell, Hildesheim 

31 


28 Linsenschraube A 3x6 

DIN 85 

1040.7 

fr 



Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Windschutz -Aufbau 109 *117 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



4 / 


Mess 

Al 






Ersatzteilliste 

BF 109 G 

erschmitt 

A.6. 

gsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe : 

Windschutz-Aufbau 109*117 











Ersatz teil - ßtr. 




Orts -Nr 

uML 

Rag- 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


zeug 



Normteil i eichen 




1 


1 Führung 


109.117-002.012 

1452, 

.5 

Tr 

2 


1 Führung 


109.117-002.013 

1452, 

.5 

Tr 

3 


1 Serkschraube M 6x10 

JuN 14154 

1120, 

.3 

*r 

4 


2 Senkschraube M 8x26 

JuN 14154 

1120 

.3 

Tr 

5 


1 Hebel 


109.H7-002H01C 



Tr 

6 


1 Feder 


109.10-2859 

1181, 

.8 

Tr 

7 


1 Bolzen 


109.10-2862 

1452 

.5 

Tr 

8 


1 Kappe 


109. 10-2861 ♦ 

3115 

.5 

Tr 

9 


1 Schraube 


109.10-2858 

1452, 

.5 

Tr 

10 


1 Zwei lochmutt er M 5 

DIN 547 

1040.7 

Tr 

11 


1 Dichtung 


109.H7-002H021 



Tr 

12 


1 Riegel 


109.117-002H006 



Tr 

13 


1 Hebel 


109. 117-002 .01^ 

1452, 

.5 

Tr 

14 


1 Stange 


IO9.I 17-002H009 



Tr 

15 


1 Bolzen 


109.1 *17-002.016 

1452, 

• 5 

Tr 

16 


1 Zapfen 


109.117-002.01^ 

1452, 

.5 

Tr 

17 


1 Bolzen 


109.117-002.017 

1452 

• 5 

Tr 

18 


1 Schraube 


109. 11 7-002. 02C 

1452, 

• 5 

Tr 

19 


1 Welle 


109.117-C02.01S 

1452 

• 5 

Tr 

20 


1 Federring B 5 >3 

DIN 127 

Federsi 

Tr 

21 


1 Sechskantmutter M 5 

LgN ,14483.1 

1040.7 

Tr 

22 


1 Klotz 


109. 117-002.022 

3115 

• 4 

Tr 

23 


1 Platte mit Sichtfenster 

109.117-002H022 



Tr 

24 


1 Scheibe 


109.117-C02H02! 



Tr 

25 


1 Rahmen 


109. 117-002. 14S 

Gummi 

Wetze 11 , Hildesheim 

26 


1 Scheibe 


109.117-002H02J 



Tr 

27 


1 Rahmen 


IO9.m-CO2.i5i 

Gummi 

Wetzeil f Hildeshe im 

28 


6 Senkschraube M 4x25 

JuN 14154 

1040 

.7 

Tr 

29 


6 Scheibe 4 


LgN 14533.1 

1150 

.2 

Tr 

30 


6 Sechskantmutter M 4 

LgN 14483.1 

1040, 

.7 

Tr 

31 


1, Profil 


109.117-C02 .02/ 

1452 

.2 

Tr 

32 


1 Halterung 


109. 117-002 .026 

1452 

.2 

Tr 

33 


1 Metallgummi-Leiste 

109. 11 7-002. 02S 



Tr 

34 


13 Senkschraube M 4x22 

JuN 14154 

1040, 

.7 

Tr 

35 


13 Federring B 4»3 

DIN 127 

Federsi 

Tr 

36 


13 Sechskantmutter M 4 

LgN 14483.1 

1040 

.7 

Tr 

37 


25 Senkschraube M 4x25 

JuN 14154 

1040 

.7 

Tr 

38 


25 Scheibe 4 


LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

39 


25 Sechskantmutter M 4 

LgN 14483.1 

1040 

.7 

** 



42 


Messerschmift 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe : 


Windschutz-Aufbau 


109.117 


8 

7 


1)2 6 5 16 


4 - 

21 - 


11 


12 - 

8 - 

6 - 

2 - 

7 - 


27 15 26 



10 9 14 13 3 23 24 25 


34 


28 29 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



24 


-22 










43 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 

1 


Ersatzteilliste 



. 

>«.6. 

Baugruppe: 



BF 109 6 


• 


Augsburg 

Vinds chutz-Aufb au 

109.117 







rg! 



irmtMHU-Hr. 

1 

1 




Oris-Nr. 



Benennung 

Fhf - Br. 


Btmerkimfen 







Bermieitzemkem 






1 

1 

Vinds chut z-Auf bau-Bückteil volls t • 

109 . 117-003 

- 


fr 



2 


1 Hohrgerüst 

109 . 1 17 - 003 H 001 

- 





3 


1 Scheibe 


109 . 11 7 - 003 . , 'o^ 

II Plexi- 

fr 



4 


1 Scheibe 


109 . 117 - 003.007 

fblaa 


fr 



5 


1 Scheibe 


109 . 117 - 003.020 

1 


fr 



6 


1 Haltsleist* 

109 . 101-0303 

3116.5 

fr 



7 


1 Gummi 


109 . 117 - 003.012 

Gtunmi 

fr 



8 


1 Heckleiste 

109. 117-003 .008 

3116.5 

fr 



9 


1 3 Senkschraube M 4x18 

JuH 14154 

1040. 

.7 

fr 



10 


15 Hi s tanzbuchse 

IO 9 .li 7 -OO 3 .OII 

1030.2 

fr 



11 


15 Feder ring B 4 #5 

»IH 127 

Federet 

fr 


• 

12 


15 Gevindebuchse 

110.15-0145 

1452.4 

fr 



13 


2 Halteleiste 

109.117-003.010 

3116.5 

fr 



14 


2 Gummi 


IO 9 .li 7 -OO 3 .Oi 4 

Quasi 

fr 



15 


2 Heckleiste 

IO 9 .li 7 -OO 3 .OO 9 

3116.5 

fr 



16 


1 Filzunterlage 

109.117-003.015 

Filz 


fr 



17 


6 Senkschraube 11 4x18 

JuH 14154 

1040.7 

fr 



10 


6 Distanzbuchse 

IO 9 .li 7 -OO 3 .OII 

1030.2 

fr 



19 


6 Federring B 4»5 

MH 127 

Federal 

• fr 



20 


6 Gewindebuchse 

110.15-0145 

1452.4 

fr 



21 


1 Halteleiste 

109.117-003.002 

3116.5 

fr 



22 


1 Halteleiste 

109.117-003.003 

3116.5 

fr 



23 


1 Gummi 


IO 9 .li 7 -OO 3 .li 3 

Quasi 

fr 



24 


1 Heckleiste 

109.117-003.001 

3000.7 

Tr 



25 


14 Senkschraube M 4x18 

JuH 14154 

1040.7 

Tr 



26 


14 His tanzbuchse 

IO 9 .li 7 -OO 3 .OII 

1030.2 

Tr 


• 

27 


14 Gewindebuchae 

110.15-0145 

1452.4 

fr 



28 


1 Hebel 


109.117-003H002 



fr 



29. 


1 Senkschraube X 8x50 

JuH 14154 

1120.3 

fr 



30 


1 Scheibe 8 


LgH 14533.1 

1150.2 

fr 



31 


1 Kkeaenmutter X 8 

LgS 14488 

1150.2 

fr 



32 


2 Stange 


IO 9 .li 7 -OO 3 .OO 4 

1452. 

.2 

fr 



33 


2 Bolzen 6x10 

LgH 15229 

1040, 

.7 

fr 



34 


2 Bolzen 


109.117-003.005 

1452.5 

fr 



35 

1 

Antenaeamaat 

^ TOllst • 

109.950-26 



wie 109 *<«•**• 37 










Tr 


• 





' 














Ersat^teH-üste 

Sauerstoffanlage 

Bau- 

Gruppe: 121 

109 G 

vor der Rückwand 

Seite: 45 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

Vorköln mm 

1 . Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts -Nr. 

1 

1 

Atmur.gsgeräteeinbau 

109.102^15 

47 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Messerschmift 

Rumpfwerk 

A.G . 

Baugruppe : 

Augsburg 

Äawwrwtoffanlagw vor dar Rückwand 109.121 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 




-21 


47 


Messerschmitt 

A.e. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

8MMntoffaoli|i vor dar BBchaand 109,121 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Qrts-Nr. 

m 

zat /< 
** 
ZAy 

Benennung 

Ersatzteil- Nr. 

Fiteg - Nr. 
Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


IktarcnppaB and Kinaaltaila für 

Saoaratoffaalaoa Tor dar Bilekmad 

f«il« für Ataoii«sg«rlt«4iAbaa 

1 Al«oh 

109 . 102-1501 

3116.5 

Tr 

2 


1 Blaob 

109 . 102-1503 

3116.5 

Tr 

3 


1 Il#ch 

109 . 102-1502 

3116.5 

Tr 

4 


1 S«ohakAntaohzmub« K6z14 

Lgl 14180 

1452.3 

Tr 

5 


1 BStonattafträt 38 

fi 30400-2 

- 

Tr 

6 


3 Sohr 

109 . 102-1504 

3115.5 

Tr 

7 


3 Saohakantsohraub« M6 x46 

1*1» 141 80 

1452.5 

Tr 

8 


3 Tadarrinc A 6,4 

du 127 

Fadarat 

*r 

9 


3 Stohtkantittttir X6 

!«■ 14463.1 

1150.2 

Tr 

10 


8 Llnaanaohraaba M4z15 

OH 85 

1040.7 

Tr 

11 


8 Fadarring A 4,3 

DIB 127 

Fadarat 

a Tr 

12 


8 Baohakaatauttar It4 

1«B U463.1 

1040.7 

Tr 

13 


1 Bohr 

109.102-1534 

2205.0 

Tr 

14 


1 tote 

109.102-1533 

2205.0 

Tr 

15 


1 ▼•ntil 

Bl 30511 

- 

Tr 

16 


1 Bohr 

109.102-1536 

2205.0 

Tr 

17 


1 AnachlußatCLok 

Fl 30505-1 

- 

Tr 

18 


1 Bteksohl Aipront 1 1 

Fl 30509 

- 

Tr 

19 


1 Bohr 

109.102-1511 

2 205.0 

Tr 

20 


1 Bohr 

109.102-1521 

2205.0 

Tr 

21 


4 AnaohloBatutsan 

Fl 30505-2 


Tr 


Ersat3tei(- Liste 


Bau- 

Gruppe: 

252 

109 G 

Bremsanlage im Rumpf 

Seite: 

49 


Untergruppen Übersicht 


IferitonaiM 


Nr. 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr.- 


Schlauchleitung 

ßefestigungstei.le 


109.252- 001 
109.213-02 


51/1 

51 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


50 




51 


Messerxhmitt 

AS. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Ersatzteilliste 

BF 1096 



en&nnung 


Ersetzten - Nr. 

Fk egNr 
Normtet seichen 



Ham I tallA für 



SahlAUChltl tUAff TOllAt« 

109.232-001 


2 B 6/4 

KI 7612 

9113.9 

2 liehtriac A 12x18 

BZI 7<09 

Mtr 

2 Biohtrln* A 8x14 

KI 7609 

Vita, 

2 Bofarkrftaaar 6 

Bol 18940.6 

- 

2 Sehlauohlaitaac 3*400 

Bol 18106.4 

- 

2 lakrkrüHMr 6 

Bol 18940.6 

- 

2 3ehlauchleituog 3x1000 

Bol 18106.4 

m* 


fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


4 BuiMhalla 1x16 
4 LlnAAnachraub# X 4x15 
4 Tiimrring B 4 f 5 
4 SAchakaatauttar X 4 
2 Etfndscbüll« 1x16 
2 SAnkachraub« X 4x16 
2 FAdarrin* B 4.3 
2 SoohAkantÄuttar X 4 


Bfl 133 

3116.5 

KB 83 

1040.7 

DIB 127 

Todorat 

IgM 14483.1 

1040.7 

Bfl 133 

3116.5 

Jul 14154 

1040.7 

KI 127 

Vtdmt 

LgB 14483.1 

1040.7 


fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 


Ersatzteil- Liste 

109 G 


Mechanische Fahrwerksanzeige 


Bau- 

Gruppe: 255 


Seite: 53 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorfammen 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr. 


1 

2 


Seilzüge m. Fahrwerksanzeige 

Seildurchführung 

Befestigungeteile 


109.255- 001 
209.700-005 

109.255- 002 


55 

55/29 

57 


Stand am 1.10.42 


54 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Itoehaalaote MuMrkHBMii* 109.255 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



26 



55 


Messt 

Au 






Ersatzteilliste 

BF 109 G 

erschmitt 

A.e. 

gsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Mach&alschs fahrwerkMazeige 109*255 











Ersetzten - Mr 




Orts- Nr. 

tthli. 

Reg- 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werktto# 

Bemerkungen 


ZA y 



'Norm teil z eiche* 






Untergruppen und Xlmseltelle für 







Mechanische 

Pahrverksanseige 







Seilsii«. 






1 


1 Seilzug mit Fahrverksanzeiger 

109*255-0010001 

- 


Tr 

2 


1 Gehäuse 


IO9.255-OOI.OI3 

3506.0 


3 


2 Kolben 


109.255-001K04 

- 



4 


2 Seilklemse 

109* 255-001. 018 

1452.4 


5 


2 Drahtseil 

i ,8x670 

- 

1180.9 


6 


2 Druckfeder 10x1,25*23 

BfB 19110.1 

1181. 

e 

Tr 

7 


1 Blech 


109*21-2202 

3116.5 

Tr 

6 


2 Linsensohraube M4x10 

DIB 85 

1040. 

7 

Tr 

9 


2 federrin« B 4,3 

DXI 127 

Federst 

e 

10 


1 Scheibe 


109.21-2203 

Cellon 

Tr 

11 


2 Senkschraube 10x6 

Jul 14154 

1040.7 

Tr 

12 


1 Blech 


109.230-0101 

3116.5 

Tr 

13 


2 Linsensohraube 10x15 

bh 85 

1040.7 

Tr 

H 


2 Federring B 5t3 

BIX 127 

federet 

Tr 

15 


2 Sechskantmutter M5 

LgB 14483.1 

1040.7 

Tr 

16 


2 Schraubst utz an 

IO9.255-OOI.OH 

3H5.5 

Tr 

17 


2 DUZ -Spirale 1,8x530 

»TP« 4 

- 


DUZ-Hechanlk 

18 


2 Bolzenschraube U6 

m 14117 

1120. 

3 

Tr 

19 


2 Sechskantmutter M6 

L«B 14483.1 

1150.2 

Tr 

20 


2 Führungsbolzen 

IO9.255-OOI.Oi9 

1452.5 

Tr 

21 


2 Sicherungsscheibe B 4*3 

H«1 14509 

federst 

fr 

22 


2 Sechskantmutter M4 

I«l 14483.1 

1040.7 

Tr 

23 


1 Seilzug 


109*95 5-001B002 

- 


Tr 

24 


1 Seilklemse 114x1,9 

USB 15529 

1120. 

5 


25 


1 DUZ-Spir&le 1 , 8x830 

typ» a 

- 


DUZ-Heohanik 

26 


1 Seilzug 


109.255-001K03 

- 


Tr 

27 


1 Seilklesse 114x1,9 

Mel 15529 

1120.3 


28 


1 BÖZ-Spirele 1,8x1930 

Type A 

- 


DUM-Mechanik 

29 

2 

Seildurohführun£ Tollst. 

209.700-005 

- 


»r 

30 


2 Bohr 


209° 730-00 5B001 

- 


fr 

31 


2. Yerschlußschr&ube 

209.700-005.001 

3115.5 

»r 

32 


2 Sicherungsblech 13 

Bll 93 

1010.2 

fr 

33 


2 Führung 


209.7CO-005B002 

- 


fr 

34 


2 Simmerring 

BA 006022 

- 


Pre udenberg-feinh. 

fr 

35 


2 Druckschraube 

209.700-005.022 

3115.5 

fr 

36 


2 Dichtring AI 2x1 6 

bh 7609 

716er 

Cr 

37 


2 Federring B 13 

bh 127 

federst 

fr 

38 


2 Sechskantmutter 1(12x1, 5 

BgV 14484.1 

1120. 

3 

Tr 


56 


Messerschmitt 

A.e. 

RumpfwerK 

Baugruppe : 


Augsburg 

kleoh&ni8che Fahrwerksanzeige 

109.255 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



5 



57 


Mess 

Al 






Ersatzteilliste 

BFI09G 

erschmitt 

A.6. 

tgsburg 

Baugruppe: 

Mechanische Fahre e r ksana e i ge 109*235 








Sb* 



Ersatz teH - Nr 




Orts- Nr. 

z ahh 
Rat 


Benennung 

Flieg -Hr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


i*a§ 



Horm teil z eichen 






Befeatigungs teile 





1 


1 Halterung 

109 . 230-0503 

Pr.ß.a 

Tr 

2 


1 Halterung 

109.21-2210 

Pr.Il.ö 

Tr 

3 


1 lietachraube 2M 4* 30 

BfS 145 

1120« 

,5 


4 


1 Federring I 4t 3 

DOT 127 

Federet 

. Tr 

5 


1 Sechskantmutter H4 

LgS 14483.1 

1040*7 

Tr 

6 


1 Halterung 


109.255-002.001 

Pr.Zl.fl 

Tr 

7 


2 Senkschraube U6x26 

Jul 14154 

1120.3 

Tr 

8 


2 Federring B 6,4 

DIS 127 

Federst 

Tr 

9 


2 Sechskantmutter M6 

I*S 14483.1 

1150.2 

Tr 

10 


1 Rohrschelle 2x3 

HsX 15808 

3355*5 

Tr 

11 


1 Linsenschr&ube H4x10 

DIS 85 

1040.7 

Tr 

u 


1 Scheibe 4 


LgS 14533.1 

1150.2 

Tr 

13 


1 Sechskantmutter M4 

LgS 14483.1 

1040.7 

Tr 

M 


2 Halterung 

109.21-2210 

Pr. 11. C 


15 


1 Hietachraube BM4x20 

BfS 145 

1120 . 

.3 

Tr 

1 6 


1 ?ederring 1 4,3 

DIB 127 

F.d.r.1 

. Tr 

17 


1 Sechskantmutter M4 

LgS 14483.1 

1040.7 

Tr 

18 


2 Rohrschelle 5 

H.B 15808 

3355- 

• 5 

Tr 

19 


2 Linse nachraube M4x1C 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

20 


2 Scheibe 4 


LgS 14533.1 

1150.2 

Tr 

21 


2 Sechskantmutter M4 

LgS 14463.1 

1040. 

■7 

Tr 

22 


1 Blech 


109.21-2204 

1452, 

.2 

Tr 

23 


1 Blech 


109.21-2205 

1452 

.2 

Tr 

24 


2 Bo lzenac'h raube U6 

H»B 14117 

1120. 

.3 

Tr 

25 


4 Scheibe 6 


LgH 14533.1 

1150.2 

Tr 

26 


4 Sechskantmutter X6 

LgS 14483.1 

1150. 

.2 

Tr 

27 


2 Sechskantschraube M6x18 

LgS 14180 

1452, 

.5 

Tr 

28 


2 Scheibe 6 


UM H533.1 

1150.2 

Tr 

29 


2 Sechskantmutter U6 

LgS 14483.1 

1150.2 

Tr 

32 


1 Anschluöstüok 

109.21-2206 

3115.4 

Tr 

31 


1 Anschlußstack 

109.21-2207 

3H5.4 

Tr 

32 


2 Bolzen 3x20 

LgS 15229 

1040.7 

Tr 

53 


2 Scheibe 3 


LgH 14533.1 

1150.2 

Tr 

54 


4 Sechskantschraube M6x18 

LgS 14180 

1452.5 

Tr 

55 


4 Scheibe 6 


LgS 14535.1 

1150.2 

Tr 

36 


4 Sechskantmutter M6 

LgS 14483.1 

1150.2 

fr 




Ersatzteil- Liste 

109 o 


Seilzug für Notauslösung im Rumjf 


Bau- 

Gruppe: 245 


Seite : 59 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


VorfcunmeR 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr. 


Seilzug für Notauslösuug i.fi. 


109.245-001 


61/1 


Stand am 1.10.42 









61 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 



Ersatitm/Urto 




A.6. 

Baugruppe: 



BF 1096 


• 


Augsburg 

Seilzug für Botanmldssmg im Mmpt 109*245 







Ermix**-*r. 






Orts-Nrfe 


Benennung 

FHf-Hr. 

m» 

irenraurr 

Bmmtkuhgm 



|*«r 



Mmrm teilt »ich»* 








Untergruppen 

am * IlaMlisil« fUr 









Seilzug für lot&uslösumg im &emgf 







1 

i 

Seilaug für Yotaoelösong i.Bmmsif mllel 

109.245-001 

«e 





2 


1 SpannschloS B 3 

WSl 85 

- 





3 


1 Deinem 3*10 

Id 15229 

1040.7 




4 


1 Ki et scheibe 3 

Bfl 51 

1000 . 

0 




5 


1 S«il 2x665 


au 15515.1 

- 





6 


1 La 8 che 


109 . 214-0103 

3116 . 

5 




7 


1 Sechskantschraube Jl6*14 

LgS 141 80 

1452 . 

5 




8 


1 Scheibe 6 


Bf» 49 

1452.4 



• 

9 


1 Kronenmutter M & 

Id 14488 

1150 . 

2 




10 


1 finke i 


109.214-0101 

3116 . 

5 




11 


1 Gehäuse 


109.214-0110 

3510.2 




12 


1 Holle 


109.21-1515 

3115 . 

5 




13 


1 Bochsohul terkugellager Bl# 6 

DEJ 625 

- 





14 


2 Scheibe 6 


Bf» 49 

1452 . 

4 




15 


1 Deckel 


109.214-0115 

3501. 

2 




16 


1 Sechskantbolzen 6x29 

Id 14144.5 

1452. 

5 




17 


1 Scheibe 6 


Bf» 49 

1452.4 




18 


1 Kronenmutter M 6 

Lg» 14488 

1150 . 

2 




19 


4 Linsenschraube 115x15 

DIB 85 

1040.7 




20 


4 Federring B 5,3 

BIX 127 

Federst 




21 


4 Sechskantmutter X 5 

Id 14483.1 

1040.7 




22 


1 Seilrolle 


109.214-01E01 

- 





23 


1 Seilzug 


109.245-0011001 

- 




• 

24 


1 Ösenbolzen 


IO 9 . 245 -OOI.OOI 

1452. 

5 




25 


1 Si che rungs scheibe B 5*3 

H«8 14509 

Federst 




26 


1 Sechskantmutter X 5 

Id 14483.1 

1040. 

7 




27 


1 Führung 


209 .TOO-005H002 

- 





28 


1 Simmerring 


» 4 006022 



Freudenberg 










Weinheim 



29 


1 Druckschraube 

209.700-005.022 

5115. 

5 




30 


1 Dicht ring 112x16 

BIS 7603 

m«r 




31 


1 Felerring X 13 

DIH 127 





32 


1 Sechskantmutter Ml 2x1 ,5 

Ld 14484.1 

1120. 

3 



• 

















62 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Seilzug für Hotauslöaung i. Rumpf 109*245 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


1 




S3 









Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Seilaug für Votaumlösung in Rumpf 109 

.245 


Ersatzteilliste 

BF 709 G 








Orts -Nr. 

uML 

itug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg -Hr. 

Horm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


1 3.ilroll. 


109.214-01101 



Tr 

2 


1 Vinkel 


109.214-0102 

3116-5 

Tr 

3 


2 Beilage 


109.214-0117 

Pr. Kl 

.0 

Tr 

4 


1 Gefläuee 


109.214-0105 

3510.2 

Tr 

5 


2 Holle 


109.21-1515 

3115. 

5 

Tr 

6 


2 Hochachulterkugellager EL 6 

DIH 625 

- 



7 


1 Sofaeibe 6 


Bnr 49 

1452.4 

Tr 

8 


2 Hietecheibe $ 

BfS 51 

1000. 

0 

Tr 

9 


1 Deckel 


109.214-0115 

3501. 

2 

Tr 

10 


1 Sechskajitbolzen 6x35 

LgH 14U4.5 

1452. 

5 

Tr 

11 


1 Scheibe 6 


BfS 49 

1452. 

4 

Tr 

12 


1 Kronenmatter U6 

LgS 14488 

1150. 

2 

Tr 

13 


4 Linsenschraube M5x20 

DIS 85 

1040. 

7 

Tr 

14 


4 Federring B 5,3 

DIH 127 

Federet 

Tr 

15 


4 Sechskantmutter *5 

LgS 14483.1 

1040. 

7 

Tr 

16 


1 Seil 2x915 

im 15515.1 

- 


Tr 

17 


1 Fdhrungsstuck 

109.214-0116 

Pr. Kl 

.G 

Tr 

18 


2 Linsenschraube M4x25 

DIS 85 

1040.' 

7 

Tr 

19 


2 Federring B 4,3 

DIH 127 

Federet. 

Tr 

20 


2 Sechskantmutter U4 

LgS 14483.1 

1040.' 

7 

Tr 

21 


1 Spannschloß C3 

DIHL 85 

• 


Tr 

22 


2 Bolzen 3x10 

LgS 15229 

1040.' 

7 

Tr 

23 


2 Bietscheibe 3 

BfS 51 

1000.0 

Tr 

24 


1 Seil 2x280 

K.H 15515.1 

- 


Tr 

25 


4 Blech 


109.200-1517 

3116.5 

Tr 

26 


4 Bohr 6x1x3 

109.214-0106 

3115.: 


Tr 

27 


4 Bolzen 4x10 

LgN 15229 

1040.' 

7 

Tr 

28 


4 Nietscheibe 4 

BfH 51 

1000.1 

3 

Tr 



Ersat 3 teil - Liste 

109 G 

Steuerung im Rumpf 

Bau- 

Gruppe: *15 

Seite: 65 



Untergruppen Übersicht 


Nr. 

VorfammeR 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts -Nr. 

1 

1 

Kn üppe 1 1 age rung 

109.415-002 

67/1 

2 

1 

Stoßstange unter Führersitz Al8xlx305 

MeN 16762 

69/55 

3 

1 

Lager neben Führersitz 

109.415-044 

71/1 

4 

1 

Anschlag rechts 

109.415-053 

73/15 

5 

1 

Anschlag links 

109.415-054 

75/18 

6 

1 

Führung 

109 . 415-001 

73/21 

7 

1 

Flossenverstellung 

109.415-029 

75/1 

8 

1 

Seilzug f. Flossenverstellung 

109.415-023 

75/18 

9 

2 

Gehäuse 

109.415-030 

77/1 

10 

1 

Rollenkette f. Klappenverstellung 

109.415-049 

77/20 

11 

1 

Rollenkette f . Klappenverstellung 

109.415-050 

77/23 

12 

1 

Xettenbrease f. Klappenverstellung 

109.415-047 

79/1 

13 

1 

Umlenkrolle 

109.415-052 

79/29 

14 

1 

Xettenbrease f. Fiossenverstellung 

109.415-046 

81/1 

15 

1 

Rollenkette f. Fiossenverstellung 

109.415-051 

31/28 

16 

1 

Anzeigeuhr m. Befestigung 

109.415-032 

CD 

17 

1 

Ketten « und Seilführungen 

109.415-024 

85/1 

18 

1 

Draht führung in linker Rumpf schale 

109.415-025 

- 



(wie 109 F Seite 77) 

109.415-025 

- 

19 

1 

Drahtführung in rechtet* Rumpf schale 

109.415-026 

- 



(wie 109F Seite 77) 

109.415-026 



Stand am 1.10.42 


66 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe:. 

Steuerung in Rumpf 109.415 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



67 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Staaarong la Stoapf 10S.415 


Ersatzteilliste 

BF709G 



ft* 

isMl 

fh* 


Ersatzteil - Ufr. 




Orts-Nr. 

Benennung 

flieg - kr. 

Hfertnvtf 

Bemerkungen 



lieg 

Horm teils ewhen 






Untergruppen und Binz« 1 teile für 







Stenern ng 1 b Impf 





1 

1 

Infippella^run^ rollst« 

109.415-002 



Tr 

2 


1 Botae 

1 09*415-002X001 

_ 


Tr 

3 


1 31 nrrlnfl 

Bi 030047 

- 

Frendenberg 

Vs Iahe 1 b 

Tr 

4 


1 Se-Klac J 47*1.5 

Lei 15237 

Jfeäcrst 


Tr 

5 


1 Vmshlvtiekmta X 58*1.5 

MX 7604 

5115*5 


Tr 

6 


1 Dichtrlmg A 56*44 

MX 7603 

m*r 


Tr 

7 


14 Llnaanaohranb« X 4*8 

BIX 85 

1040.7 


Tr 

8 


14 ?a darring glatt 4.3 

BIX 127 

p» darat 

► 

Tr 

9 


14 Sechskantmutter tf 4 

LgX 14483*1 

1040.7 


Tr 

10 


2 Senkschraube M 4*8 

JuX 14154 

1040.7 


Tr 

11 


2 Fsderring B 4t3 

BIX 127 

Mtni 

1 

Tr 

12 


2 Sechskantmutter X 4 

1«X 14483-1 

1040.7 


Tr 

13 


1 Hebel 

109.415-002X002 

- 


Tr 

U 


1 Hsbsl 

109.415-002.021 

5H5.4 


Tr 

15 


2 Seohskantbolsen 8x27 

&ßX 14144.5 

1452.5 


Tr 

16 


2 Scheib# 8 

10 U533.2 

3355.5 


Tr 

17 


2 Sechs kantanttsr H 8 

10 14483.1 

1150.2 


Tr 

18 


1 flansch 

109.415-002.022 

5115.4 


Tr 

19 


4 Sechskantbolzen 6x19 

I«X 14144.5 

1452.5 


Tr 

20 


4 Schsibs 6 

10 14533.2 

3355.5 


Tr 

21 


4 Sechskantmutter M 6 

10 14483.1 

1150.2 


Tr 

22 


2 Kugellager 14 C 6 

BIX B 89 

- 



23 


1 Abblndung 80 

BfX 123 

- 


Tr 

24 


2 Abblndung 125 

BfX 123 

- 


Tr 

25 


3 Linsenechranbe M 4*13 

BIX 85 

1040.7 


Tr 

26 


5 Fsderring B 4,3 

BIX 127 

Ytodarst 

• 

Tr 

27 


3 Sechskantmutter M 4 

10 14483.1 

1040.7 


Tr 

28 


2 Anschlag 

109.415-002.002 

Pr .XI. 0 


Tr 

29 


4 Litten schraube H 5*25 

BIX 85 

1040.7 


Tr 

30 


4 fsdsrri ng B 5?3 

BIX 127 

fadarat 

• 

Tr 

31 


4 Sechskant satter H 5 

10 14483.1 

1040.7 


Tr 

32 


1 Welle 

109.415-002X003 



Tr 

33 


2 Buchas Bit Bmd 12x10 

BfX 2 

2405.7 


Tr 

34 


1 Verse hlaBechranbe 

109.415-002.031 

3115.5 


Tr 

35 


1 Seohekant sch raube X 6x26 

10 14180 

1452.5 


Tr 

36 


1 Sicherungsblech 13 

an 432 

1010.2 


Tr 

37 


1 3 ts 11 ring 

109.411-0205 

3H5.5 


Tr 

38 


1 Sschskantbolzsn 6x43 

10 14144.5 

1452.5 


Tr 

39 


1 Sehelbe 6 

BfX 49 

3115.5 


Tr 

40 


1 Kronenmutter X 6 

10 14488 

1150.2 


Tr 
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Messerschmiit 


A.G . 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Steuerung in Rumpf 109.415 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 
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Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Steuerung ia Buapf 

109.415 


Ersatzteilliste 

BF109G 


Orts-Nr. 

5 m 

zahlt* 

Flug- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flies * * r 

Normteil zetchen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


1 Lager 

109 . 411-0201 

3506.0 

Tr 

2 


2 Kugellager D 30 

DIBL 69 

- 


3 


2 Abdeckacheibe 38*30,5 0 

109.411-0206 

5116.5 

Tr 

4 


3 Sechskantschraube &£x23 

Lg* 14180 

U52.5 

Tr 

5 


3 Scheibe 6 

Lg* 14533.1 

1150.2 

Tr 

6 


3 Kronenmutter X6 

Lg* 14466 

1150.2 

Tr 

7 


1 Babel 

109.411-0203 

3115.4 

Tr 

8 


1 Kugellager 14 C6 

DIBL 89 

• 

Tr 

9 


1 Ge lenklager 6 

DIBL 351 

- 


10 


1 Scheibe 14x8,2 0 

109.411-0206 

3H6.5 

Tr 

11 


1 Sg-Hing J 22x1 

LgH 15237 

Federst 

Tr 

12 


2 Kugallager KL 8 

DIBL 89 

- 


13 


2 Scheibe 

109.411-0207 

3115.5 

Tr 

14 


1 Sechakantbolzen 8x59 

LgH 14144.5 

1452.5 

Tr 

15 


1 Scheibe 8 

BfB 49 

3H5.5 

Tr 

16 


1 Kronenmutter MB 

LgB 14486 

1150.2 

Tr 

17 


1 Klotz 

IO 9 . 4 i 5 -OO 2 .OOI 

rr.KlJB 

Tr 

18 


2 Linaenachr&ube *5*28 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

19 


2 Federring 3 5,3 

DU 127 

Federst 

. Tr 

20 


2 Sechskantmutter M5 

LgH 14483-1 

1040.7 

Tr 

21 


1 Stoßstange 

109.41 1-02H01 

- 

Tr 

22 


1 Gelenklager 8 

DIBL 351 

- 


23 


2 Buchse 6x5 

BfB 1 

1452.5 

Tr 

24 


1 Sechskantbolzen 6x25 

LgH 14144.5 

1452.5 

Tr 

25 


1 Scheibe 6 

LgH 14533.2 

3355.5 

Tr 

26 


1 Kronenmutter U6 

LgH 14468 

1150.2 

Tr 

27 


1 Anscl lagrolle 

109.411-0210 

Pr.Kl.O 

Tr 

28 


1 Sechskantschraube 

LgH 14181 

1452.5 

Tr 

29 


1 Federring B 8,4 

DIB 127 

Ptd.rat 

. Tr 

30 


1 Sechskantmutter H8 

LgH U463.1 

1150.2 

Tr 

31 


4 Abbindung 100 

BfB 123 

- 

Tr 

32 


3 Linaenachr&ube K4x10 

DU 85 

3H5.5 

Tr 

33 


2 Fe de ring B 4,3 

DU 127 

Pedarat 

. Tr 

34 


2 Sechskantmutter M4 

LgH 144&3.1 

1040.7 

Tr 

35 

1 

Stoßstange AI 8x1x305 

U.B 16762 

_ 

Tr 



unter Führersitz 
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Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Steuerung in Rtunpf 109*415 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 
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Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Steuerung ia Ruapf 109*415 


Ersatzteilliste 

BFT09G 


Orfs-Nr. 

Sti* 

ubh 

Reg- 

ung 

Benennung 

Ersatzteil - ftr. 

Flieg - ftr. 
fformteil Zeichen 

Wirkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Lager neben Führersitz rollst. 

109.415-044 


Tr 

2 


1 Gehäuse 

109.41 5-044H001 

- 

Tr 

3 

4 

5 


1 Kugellager D 25 

1 Simaerring 

1 Überwurfmutter 

DIB L 89 

BA 030047 

109.415-044.004 

5115.4 

Freudenberg 

Weinheia " r 

Tr 

6 


1 Hebel 

109.41 5-044II003 

- 

Tr 

7 


1 Kugellager 14 C 6 

DI» L 89 

- 


8 


1 Abbindung 100 

BfS 123 

- 

Tr 

9 


1 Linsenschraube M 4*15 

DIB 85 

1040,7 

Tr 

10 


1 Sicherungsscheibe B 4*3 

Hg* 14509 

Federst 

Tr 

11 


1 Sechskantautter M 4 

Lg* 14463.1 

1040.7 

Tr 

12 


1 Hebel 

109.41 5-044H004 

- 

fr 

13 


1 Kugellager 10 C 6 

DI* L 89 

- 


14 


1 Abbindung 80 

Bf* 123 

- 

Tr 

15 


1 Linsenschraube U 4x15 

DI» 05 

1040.7 

Tr 

16 


1 Sicherungs scheibe B 4,3 

14509 

Federst 

> Tr 

17 


1 Sechskantautter M 4 

Lg* 14483.1 

1040.7 

Tr 

18 


1 Sicherungsblech 13 

DI* 432 

1010.2 

Tr 

19 


1 Lagerbolzen 

109.415-044.001 

1452.5 

Tr 

20 


1 Flanschbolzen 

109.415-044.003 

3115.5 

Tr 

21 


2 Dichtring A 14x20 

DI* 7605 

Fiber 

Tr 

22 


1 Scheibe 10 

Bf* 49 

5115.5 

Tr 

23 


1 Sechskantautter M 10 

Lg* 14463*1 

1150.2 

Tr 

24 


1 Deckel 

1 09.41 5-044H002 

- 

Tr 

25 


8 Sechskantschraube M 6x14 

Lg* 14180 

1452.5 

Tr 

26 


8 Federring B 6,4 

DI» 127 

Federst 

» Tr 

27 


8 Sechskantautter M 6 

Lg* 14483*1 

1150.2 

Tr 

28 


1 Hochschulterkugellager XI 8 

DI* 625 

- 

Tr 

29 


1 Dichtring 

IO 9 . 415 - 044 .OO 2 

Fiber 

Tr 

50 


27 Sechskantschraube M 5x12 

Lg* 14180 

1452.5 

Tr 

31 


27 Federring B 5 f 3 

DIH 127 

Federst 

► Tr 

32 


2 Senkschraube M 6x14 

Ju * 14154 

1120,3 

Tr 

33 


2 Scheibe 6 

Lg» U533.2 

3355.5 

Tr 

34 


2 Kronenmutter M 6 

Lg» 14438 

1150.2 

Tr 

35 


1 Sechskantschraube U 6x1 6 

Lg» 141 80 

1452.5 

Tr 

36 


1 Scheibe 6 

Lg» 14535*2 

3355.5 

Tr 

37 


1 Kronenautter U 6 

Lg* 14488 

1150.2 

Tr 

38 


1 Sechskantschraube M 6x20 

Lg» 14180 

1452.5 

Tr 

39 


1 Scheibe 6 

Lg* 14533*2 

5355.5 

Tr 

40 


1 Kronenautter M 6 

Lg* 14488 

1150.2 

Tr 
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Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Steuerung im Rumpf 109 *415 


Ersatzteilliste 
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Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.6. 

Baugruppe: 


Augsburg 

St*o »mag ls Bnpf 

109-415 


Ersatzteilliste 

BFW9G 



stidh 


Ersatzteil - ttr. 




Orfs-Nr. 

ukiL 

R&jh 

Benennung 

Flieg * Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 



mg 

ßform teil Zeichen 



1 


1 Dichtung 

109 . 413 - 044.006 

Oaaai 


Tr 

2 


1 Bailag« 

109. 41 5-044. 005 

3116.5 


Tr 

3 


3 Sechsksotackraub« 

Li 9 14180 

1452.5 


Tr 

4 


5 Federring 9 5,5 

9XB 127 

Fadazot 

> 

Tr 

5 


5 Sechskantmutter M3 

L*0 14483.1 

1040.7 


Tr 

6 


1 Kutter 945x1,3 

Ö»H 18344 

1120.3 


Tr 

7 


1 Simmerring 

hk 010022 

- 

gsiahala 

Tr 

8 


1 Verechlaßachraab® 

209.700-001.001 

3115.5 


Tr 

9 


1 Führungs stange 

109.415-001.002 

3H5.5 


Tr 

10 


1 Sechskantmutter 112x1*5 

LgS 14483.1 

1150.2 


Tr 

11 


1 Klemmbacke 

109.415-001.004 

1452.5 


Tr 

12 


1 Spannmatter 

1(^.415-001.003 

3115.5 


Tr 

13 


1 Druckse hmierkopf AlO 

Kr 1411 

Plußot «. 


Tr 

14 


1 Kappe 

209 . 7 OO-OOI.OO 2 

Gummi 


Tr 

15 

1 

Anschlag rechte vollet« 

109.415-053 

- 


Tr 

16 


1 Sechskantschraube 

109.415-053.005 

1452.5 


Tr 

17 


1 Sechskantmutter HÖ 

I4S 14483.1 

1150.2 


Tr 

18 

1 

Anschlag links vollste 

109.415-054 

- 


Tr 

19 


1 Sechskantschraube 

IO 9 . 4 i 5 - 053 .OO 5 

1452.5 


Tr 

20 


1 Sechskantmutter Üb 

LgH 14483.1 

1150.2 


Tr 

21 

1 

PiiNfiting volls t • 

109.415-001 

- 


Tr 

22 


1 Führungaatange 

109.415-001.002 

3115.5 


Tr 

23 


1 Sechskantmutter 112x1*5 

LgS 14483.1 

1150.2 


Tr 

24 


1 Klemmbacke 

109.415-001.004 

1452.5 


Tr 

25 


1 Spannmutter 

109.415-001.003 

3115.5 


Tr 

26 


1 Lager 

109.415-001HC01 

— 


Tr 

27 


1 Simmerring 

BA 010022 

- 


Tr 

28 


1 Verschlußschraube 

209.700-001.001 

3115.5 


Tr 

29 


1 Druckschmierkopf A10 

Kr HU 

Flußet. 


Tr 

30 


1 lappe 

209.700-001.002 

Suomi 


Tr 

31 


4 Linsenechraub* 14x10 

DIS 85 

1040.7 


Tr 

32 


4 Federring B 4,3 

DIS 127 

Federst 


Tr 

» 


4 Sechskantmutter .14 

LgS 14483.1 

1040.7 


Tr 



75 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Stscasrong La Buap t 


109.415 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orfs/fr. 

m. 

ishli 

Reg- 

ung 

Benennung 

Ersatz teil - Hr 

Flieg - Mr 

Horm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

ttoMMNwrstalluac Tollst. 

109.415-029 


Tr 

2 


1 Hohlsapfen 

109.415-029.001 

1452.5 

Tr 

5 


1 Ssohskantsohraufe« 06x36 

I«I 14100 

1452.5 

Tr 

4 


1 So halb« 6 

KI 49 

3115.5 

Tr 

5 


1 Kronenautter ■£ 

LgV 14488 

1150.2 

Tr 

£ 


1 Hohr 1^x10 

109.411-2905 

3115.5 

Tr 

7 


1 Scheib« 10 

Lg« 14533.1 

1150.2 

Tr 

9 


1 Handrad 

109.41 1-29®2 

- 

Tr 

9 


1 Baadrad 

109.41 1-29®3 

- 

Tr 

10 


2 Buchse mit Bund 20z 10 

BfS 2 

2405.7 

Tr 

11 


1 Buchs« 12x10 

Bfl 1 

2405.7 

Tr 

12 


1 Kettenrad 

109.411-2904 

1452.5 

Tr 

13 


1 Lagerblech 

109.41 1-29H01 

- 

Tr 

14 


1 Bucha# 

109.46-0109 

2405.7 

Tr 

15 


2 Sechskantschraube 118x22 

Lg« 14180 

1452.5 

Tr 

16 


2 Federring A 8,4 

DU 127 

7«derat. 

Tr 

17 


2 Ssohskantauttar MS 

LgB 14483.1 

1150.2 

Tr 

18 

1 

Ssilsug t .IlossanTarstsllung rollst . 

109.415-025 


Tr 

19 


1 Drahtseil 

109.415-023.001 

1180.9 


20 


2 Kausche 3*5 

DHL 69 

1263.1 


21 


1 SpannschloB A5 

DHU» 85 

_ 

Tr 

22. 


1 Kol lenke tte 

109.411-2304 


Hippermann 

23 


4 Lasch# 

109.42-1601 

1452.2 

Hagen 1*7. 

Tr 

24 


2 Terschlußbolaen mit Mutter 

109.411-2305 


fippermann - r 

25 


2 Bolz#n 3x12 

Lg« 15229 

1040.7 

Hagen i • V • 

Tr 

26 


2 Scheib# 3 

LgH 14533.1 

1150.2 

Tr 

27 


1 Drahtseil 

109.411-2301 

1180. 9 


28 


2 Kausch# 3*5 

DIKL 69 

1263.1 


29 


1 lollenkotte 

109.415-023.002 


Flppemann 

30 


4 Lasch# 

109. 42-1601 

1452.2 

Hagen i.V* 

Tr 

31 


2 TerschluBbclsen mit Mutter 

109.411-2305 


Ylppernamx 

32 


2 Bolsen 3x12 

Lg« 15229 

1040.7 

Hagen 1«W. 

Tx 

33 


2 Scheibe 3 

Lg» 14533.1 

1150.2 

Tr 
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Messerschmift 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Steuerung ia Ruapf 105.415 


25 


15 

16 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 
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Messerschmitt 

1 1 . 6 . 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Steuerung ln Rumpf 109*415 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



imHIL 

Rüg- 


Ersatzteil ~ Nr. 




Orts -Nr. 

Benennung 

Flieg - Nr. 

Wmksioff 

Bemerkungen 



zeug 

Normteil Zeichen 



1 

2 

0 «h&aii* rollst. 

109 . 415-050 

- 


Tr 

2 


2 Oeh&uaeh&lft* 

109 . 41 5-0500001 

- 


Tr 

5 


2 Hochschulterkugellager KL 8 

DIS 625 

- 



4 


2 Kettenrad 

109.415-050.001 

1452.5 


Tr 

5 


2 Gehäusehälfte 

109.415-050B002 



Tr 

6 


2 Simmerring 

BA 01 6030 

- 

Freudenberg 
iffeinheim a.B« 

Tr 

7 


2 3g~Ring A 15x1 

LgN 15236 

Feierst 

• 

Tr 

8 


2 Hoch8chulterkuge Hager 16002 

DIS 625 

- 



9 


2 Sg-Ring J 32x1,2 

DgN 15237 

Feierst 

♦ 

Tr 

10 


2 Kettenrad 

109.415-030.002 

1432.5 


Tr 

11 


2 Sicherungsblech 11 

DIS 462 

1010.2 


Tr 

12 


2 Sechskantmutter M 10 

LgH 144B5.1 

1150*2 


Tr 

15 


2 Druckachmierkopf A 10 

Kr 1411 

Flußst. 


Tr 

14 


22 Sechskantschraube X 5^:14 

LgH 14180 

1432.5 


Tr 

15 


22 Federring B 5t 3 

DIS 127 

Feieret 

e 

Tr 

16 


22 Sechskantmutter X 5 

LgS 14405.1 

1040.7 


Tr 

17 


18 Linsenschraube M 4x8 

DIS 85 

1040.7 


Tr 

10 


18 Federring B 4» 3 

DIS 127 

Feierst 

0 

Tr 

19 


18 Sechskantmutter H 4 

LgS 14405.1 

1040.7 


Tr 

20 

1 

Rollenkette f «Klappenverstellung volldt 

IO9.415-O49 



Tr 

21 


1 Gekröpftes Innenglied 

109.415-049.002 

- 

Wippera&nn 

Tr 

22 


1 Verschlußbolzen mit Mutter 

109.415-049.003 

— 

Hagen i.W. 

Tr 

25 

1 

Rollenkette f «Klappenver Stellung vaüsfc, 

109.415-050 



Tr 

24 


1 Gekröpftes Innenglied 

109.415-050-002 

- 

Wippermann 

Tr 

25 


1 Verschlußbolzen m« Mutter 

109.415-050.003 


Hagen i.W. 

Tr 
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Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Steuerung im Rumpf 109.415 


Ersatzteilliste 

BF109G 
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Messerschmitt 


A.6. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Steuerung i. Rumpf 109*415 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts- ff r. 

uUL 

zeug 

Benennung 

ZrftxHii ~ Hr 

Flieg - Sr. 
Rermtekzetchen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Kettenbrease für Klappenrerstellmst 

vollat* 

109 . 415-047 

mm 

fr 

2 


1 Bolzen 

109 . 415 - 047.007 

1452.5 

Fr 

3 


1 Flansch 

109 . 415 - 047.002 

3116.5 

Tr 

4 


1 Blechvinkel 

109 . 411-4606 

3116.5 

Fr 

5 


1 Buchse 

109 . 415 - 047.005 

Pr. £1.0 

Tr 

6 


1 Kettenrad 

109.41 1-4603 

1452.4 

Tr 

7 


2 Scheibe 

109.415-047.006 

Bach« 

Tr 

8 


1 Flansch 

IO 9 . 415 -O 47 .OO 2 

3116.5 

Tr 

9 


1 Feder 

109.411-4605 

118-1.8 

Tr 

10 


1 Mutter 

109 . 77-1504 

3115.4 

Tr 

11 


1 Scheibe 4 

14533.1 

1150.2 

Tr 

12 


1 Blech 

IO 9 . 415 - 047 .OOI 

3116.5 

Tr 

13 


1 Sechskantschraube M 6x32 

IgM 14100 

1452.5 

Tr 

14 


1 Buchse 

109.415-047.009 

1452.5 

Tr 

15 


1 Rolle 

109.415-047.008 

1452.5 

Tr 

16 


1 Buchse 

IO 9 . 415 -O 47 .OO 4 

3115.5 

Tr 

17 


1 Sch« 16* 6 

lg* 14533.1 

1150.2 

Tr 

18 


1 Kronenaiutter M 6 

Lg* 14403 

1150.2 

Tr 

19 


1 Sechskantschraube 11 6x48 

Lg* 14100 

1452.5 

Tr 

20 


1 Buchse 

109.415-047.009 

1452.5 

Tr 

21 


1 Rolle 

IO 9 . 4 i 5 -O 47 .OOO 

H52.5 

Tr 

22 


1 Buchse 

IO 9 . 4 i 5 -O 47 .OO 4 

3115.5 

Tr 

23 


1 Buchse 

109.415-047.003 

3115.5 

Tr 

24 


1 Scheibe 6 

LgS 14535.1 

1150.2 

Tr 

25 


1 Kronennutter M 6 

Lg* 14400 

1150.2 

Tr 

26 


1 Sechskantschraube M 6x1 6 

Lg* 14100 

1452.5 

Tr 

27 


1 Scheibe 6 

lg* 14533.1 

1150.2 

Tr 

28 


1 Kronensutter U 6 

Lg* 14488 

1150.2 

Tr 

29 

1 

Umlenkrolle f •Klappenverstellung Tolldk 

109.415-052 

- 

Tr 

30 


1 Lagers tück 

109.415-052.001 

3115.4 

Tr 

31 


1 Rolle 

109.411-5002 

Pr.n.a, 

Tr 

32 


1 Buchse 

109.411-3003 

1452.4 

Tr 

33 


1 Seohskantbolssn 8x39 

lg* 14144.5 

1452.5 

Tr 

34 


1 Kronenautter M 8 

Lg* 1448 O 

1150.2 

Tr 

35 


1 Klots 

109.415-052.002 

Pr.Kl.O 

Tr 

36 


2 Sechskantschraube M 6x26 

Lg* 14100 

1452.5 

Tr 

37 


2 Scheibe 6 

Lg* 14533.1 

1150.2 

Tr 

38 


2 Kronexumtter M 6 

Lg* 14400 

1150.2 

Tr 

39 


1 Sechskantschraube X 6x30 

Lg* 14100 

1452.5 

Tr 

40 


1 Scheibe 6 

lg* 14533.1 

1150.2 

Tr 

41 


1 Kronenautter X 6 

Lg* 14400 

1150.2 

Tr 



81 









Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe ■. 

3t.oarung ia fioapf 109*415 


Ersatzteilliste 

BFT09G 








Orte -Nr. 

m 

uMi, 

Fhtf- 

Uüf 

Benennung 

Ersatz teil - Hr. 

Fliaf ■ Nr. 

Normtet hetchan 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Kattenbremae f.floasamre ratall an* 

109*415-04« 



Tr 



to 1 lat. 






2 


1 Bolson 


109*415-046.005 

1452.5 

Tr 

3 


1 Feder 


109.411-4605 

1181. 

8 

Tr 

4 


1 Blech 


109.415-046.001 

3116.5 

Tr 

5 


1 Buchse 


109.415-047.005 

Pr .Kl 

.0 

Tr 

6 


1 Xattauad 


109.411-4603 

1452.4 

Tr 

7 


2 Scheibe 


109.415-047.006 

Buoha 


Tr 

8 


1 Flansch 


IO 9 . 415 - 046 .OO 3 

3116.5 

Tr 

9 


1 Matter 


109.415-046.004 

3115.4 

Tr 

10 


1 Scheibe 4 


Le» 14553.1 

1150.2 

«r 

11 


1 Klota 


109 . 415 - 046.002 

Pr. Kl 

.0 

Tr 

12 


1 Sechskantschraube 2*6x50 

Lgf 14100 

1452*5 

Tr 

13 


1 Bochae 


109.415-047.009 

1452.5 

Tr 

U 


1 Rolle 

; 

'109*415-047.000 

1452. 

5 

Tr 

15 


1 Scheibe 6 


I«» 14533.1 

1150.2 

Tr 

16 


1 Kronenautter 2t6 

Lg» 14400 

1150.2 

Tr 

17 


1 Sechskantschraube U6x36 

Lg» 14100 

1452.5 

Tr 

18 


1 Scheibe 6 


I 4 I 14533.1 

1150.2 

Tr 

19 


1 Kronenmutter M6 

lg* 144S0 

1150.2 

Tr 

20 


1 Seohsk&ntachr&ube K6x26 

LgS 14100 

1452.5 

Tr 

21 


1 Buchse 


109.415-047.009 

1452.5 

Tr 

22 


1 Rolle 


109.415-047.000 

1452. 

5 

Tr 

23 


1 Scheibe 6 


LgM 14533.1 

1150.2 

Tr 

24 


1 Kronenautter M6 

Lg» 14400 

1150. 

2 

Tr 

25 


1 Sechskantschraube m6x}2 

LgV 14100 

1452.5 

Tr 

26 


1 Scheibe 6 


LgS 14533.1 

1150.2 

Tr 

3 7 


1 Kronenautter K6 

LgH 14408 

1150. 

2 

Tr 

28 

1 

Rollenkette 

f .Floasenverstellun# 

109.415-051 

_ 


Tr 



vollst • 






29 


1 VerschluSbolsen 

109.415-051.003 



Tr 




82 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Steuerung 1e Ru»pf 109*415 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



83 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


AM. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Steuerung im Sumpf 

109.415 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 

utlli. 

Ryg- 

img 

Benennung 

Ersatzteil - Nr 

Flieg ■ Nr 
Normteilzeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Anseigeuhr alt Befestigung Tollst , 

109 . 415-032 


Tr 

2 


1 Ansoige-Uhr 

109 . 411-32101 

- 

Tr 

3 


1 Gußkörper 

109 . 42-0207 

3506.0 

Tr 

4 


1 Cellonacheibe 

109.41 1-3208 

Cellon 

Tr 

5 


1 Federriag 

109 . 411-3209 

1181.8 

Tr 

6 


1 Bollen 

109 . 411-3205 

1452.4 

Tr 

7 


1 Zahnrad 

109 . 411-3202 

3000.7 

Tr 

8 


1 Buchse 

109 . 411-3204 

3H5.5 

Tr 

9 


1 Buchse 

109 . 411-3206 

1050.2 

fr 

10 


1 Zahnrad 

109 . 411-3201 

1452.4 

Tr 

11 


v 

1 Scheibe 6 

BfJT 51 

1000.0 

Tr 

12 


1 Kettenrad 

109.411-3203 

1452.4 

Tr 

13 


1 Bisch 

109.415-032.002 

3116.5 

Tr 

14 


4 Linsenachraube 114x10 

DU 85 

1040.7 

Tr 

15 


4 Federring A 4*5 

du 127 

?al«rsi 

• Tr 

16 


4 Sechskantmutter H4 

LgH 14483-1 

1040.7 

Tr 

17 


4 Linsenachraube 115x10 

DIU 85 

1040.7 

Tr 

18 


4 Federring A 5t 3 

dis 127 

lederst 

• Tr 

19 


4 Sechskantmutter H5 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 


84 



85 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.G. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Steuerung im Buapf 

109.415 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts -Nr. 

m- 

iohh 

Rug- 

Uug 

Benennung 

Ersatzteil - 
Fheg-Mr 

Horm tai/z eich »n 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


Ketten-und Seilführungen 

1 Führung 

109 . 415 - 024.001 

Pr.Ql.C 

Tr 

2 


2 Linsenschraube M3x20 

BIN 85 

1040.7 

Tr 

3 


2 Scheibe 5 

I*H 14533.1 

1150.2 

Tr 

4 


2 Sechskantmutter M5 

L&l 14483.1 

1040.7 

Tr 

5 


1 Hohr 

109.415-024.003 

3355.5 

Tr 

6 


1 Rohr 

109.411-2402 

3355.5 

Tr 

7 


1 Gewindef üllstück 

109.41 1-2408 

1452.2 

Tr 

8 


1 Schelle 

109.411-2404 

5116.5 

Tr 

9 


1 Füllstück 

109.411-2406 

3510.2 

Tr 

10 


1 Linsenschraube M5x40 

BIN 85 

1040.7 

Tr 

11 


i Federring B 5» 3 

DIR 127 

Federst 

> fr 

12 


2 Mundstück 

109.411-2405 

Pr.Kl.C 

Tr 

13 


2 Linsenschraube M4x35 

BIS 85 

1040.7 

Tr 

14 


2 Scheibe 4 

14533.1 

1150.2 

Tr 

15 


2 Sechskantmutter M4 

LgR 14483.1 

1040.7 

Tr 

16 


1 Profil 

109.411-2415 

3116.5 

Tr 

17 


2 Winkel 

109.411-2416 

3116.5 

Tr 

18 


1 Gleitstück 

109.411-2413 

Pr.Kl.G 

Tr 

9 


2 Sechskantschraube 116x30 

LgS 14180 

H52.5 

Tr 

20 


2 Scheibe 6 

I*N 14533.1 

1150.2 

Tr 

21 


2 Kronenmutter M6 

Lgff 14488 

1150.2 

Tr 

22 


6 Sechskantschraube M6x14 

LgR 14180 

1452.5 

Tr 

23 


6 Scheibe 6 

LgR 14533.1 

1150.2 

Tr 

24 


6 Kronenmutter M6 

I*N 14488 

1150.2 

Tr 

25 


1 Seilführung 

109.411-2409 

Pr.Kl.G 

Tr 

26 


2 Linsenschraube M5x15 

BIN 85 

1040.7 

Tr 

27 


2 Scheibe 3 

LgH 14533.1 

1150.2 

Tr 

28 


2 Sechskantmutter M5 

LgR 14483.1 

1040.7 

Tr 


Ersatz teil -Liste 

Triebwerksbedienungsgestänge 

Bau- 

Gruppe: 

209.700 

109 G 

im Rumpf 

Seite : 

87 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

VorfcoMfx 

j.ßauqruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts-Nc 

1 

1 

Stoßstange 15x600 

JuN 87716 

89/1 


1 

Führung 

209.700-002 

89/2 

3 

1 

Stoßstange 15x215 

JuN 87716 

89/17 

4 

1 

Stoßstange 15x340 

JuN 87716 

89/18 

5 

1 

Führung 

209 . 70 O-OOI 

89/19 

£ 

1 

Stoßstange 15 x 160 

JuN 87716 

89/54 

►t 

/ 

! 

1 

Sehne 11 Stoppvorrichtung 

209.700-009 

91/1 

3 

1 

Sandabscheiderbetätigung 

209.700-013 

95/1 

9 

2 

Seildurchführung 

209.700-005 

97/1 

LO 

1 

Seilzug für Kersenabbrennung 

209 . 700-006 

97/H 

11 

1 

Seilzug für Anlasser 

209.700-007 

99/1 

12 


Befestigungsteile (wie 109F Seite IO 9 ) 

209 . 700-012 



Stand am 1.10. 42 



89 


Messerschmitt 


A.6. 


Augsburg 


tumpfwerk 

Baugruppe: 

Triebwerksbediönungs^estänge i. Rumpf 209*700 


Ersatzteilliste 

BFT09G 



ft* 


Ersatz teil - Nr. 




Orts -Nr. 

uMu 
Mi y* 

Benennung 

flieg - Nr. 

Wirkstoff 

Bemerkungen 



zeug 

Norm HUz tuchen 






Untergruppen und Einsei teile für 







Triebwerksbedkienungsgestänge i. Sumpf 





1 

1 

Stoßstange 15x600 

JuN 87716 



Tr 

2 

1 

Führung vollst. 

209 . 700-002 



fr 

3 


1 Ösenstange 

209 . 700 - 001 H 003 

- 


Tr 

4 


1 Kugellager R 5-17 

DIE L 89 

- 



5 


1 Lager 

209.700-002H001 

- 


Tr 

6 


1 Druckschraierkopf A 10 

Kr 1411 

Flußst. 


Tr 

7 


1 Kappe 

209.700-001.002 

Gummi 


Tr 

8 


1 Simmerring 

BA 010022 

- 

Freude hberg 
Weinheira 

Tr 

9 


1 Verschlußschraube 

209.700-001.001 

3115.5 


Tr 

10 


1 Sechskantmutter mö 

LgN 14483.1 

1150.2 


Tr 

11 


1 Sicherungsblech 8,4 

DIN 93 

1010.2 


Tr 

12 


1 Ösenkopf 

209.700-001H002 

- 


Tr 

13 


1 Kugellager R 5-17 

DIN L 89 

- 



14 


6 Linsenschraube M 4x10 

DIN 85 

1040.7 


Tr 

15 


6 Federring B 4,3 

DIN 127 

Federst , 


Tr 

16 


6 Sechskantmutter M 4 

LgN 14483.1 

1040.7 


Tr 

17 

1 

Stoßstange 15x215 

Ju» 8771 6 



Tr 

18 

1 

Stoßstange 15x340 

JuN 87716 



Tr 

19 

1 

Führung vollst. 

209.700-001 



Tr 

20 


1 Ösenstange 

209. 700-00 1H003 

- 


Tr 

21 


1 Kugellager R 5-17 

DIN L 89 

- 



22 


1 Lager 

20" . 700-00 1H001 

- 


Tr 

23 


: 1 Druckse hmierkopf A 10 

»■ 14H 

Flußat . 


Tr 

24 


1 Kappe 

209.700-001.002 

Gummi 


Tr 

25 


1 Simmerring 

BA 010022 

- 

Freudenberg 

Weinhel» 

Tr 

26 


1 Verschlußschraube 

209.700-001.001 

3H5.5 


Tr 

27 


1 Sechskantmutter M 8 

LgN 14483.1 

1150.2 


Tr 

28 


1 Sicherungsblech 8,4 

DIN 93 

St.Vn.23 


Tr 

29 


1 Ösenkopf 

209.700-001H002 

- 


Tr 

30 


1 Kugellager R 5-17. 

DIN L 89 

- 



31 


6 Linsenschraube M 4x8 

DIN 85 

1040.7 


Tr 

32 


6 Federring B 4,3 

DIN 127 

Federst 


Tr 

53 


6 Sechskantmutter M 4 

LgN 14483.1 

1040.7 


Tr 

34 

1 

Stoßstange 15x160 

JuN 87716 



Tr 









90 


Messerschmitt 

A,G. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe : 

Triebwerksbedienungsgestänge i. Rumpf 209.700 


Ersatzteilliste 

BF 109 G 



10 

11 


I 



-SED 


18 


-24 



Stand am 1 . 10.42 


91 


Messerschmitt 

A.G. 


Augsburg 


Rumpf werk 

Baugruppe: 

Triebwerk sbe di enungsgeatange i.R. 209*700 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 


Stick 

lifili. 

Rug- 

zeug 


1 1 
2 


3 

4 

5 

6 

7 

8 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


17 

16 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


25 

26 
27 


Benennung 


Schnei latoppvorrichtung 
1 Hebel mit Seilzug 
1 Hebel 

1 Buchse 6 lg. 

1 Feder 

1 Sechskantschraube £'6x24 
1 Federring B6 f 4 

1 Sechskantmutter M6 

2 Sechskantschraube -i4*40 
5 Federring B4,3 

3 Sechskantmutter K4 

1 Spannlitze 175 Iß* 

1 Flachknopf 032 
1 Senkschraube M5x12 
1 Draht seilhülse 3*2 
1 Bolzen 4x10 
1 Scheibe 4 
1 Seilklemme ü4x:1»9 
1 Halterung 
1 Rohr 

1 Verschlußschraube 20 lg* 
1 Führung 
1 Simmerring 
1 Druckschraube 
1 Dichtring Al2xl6 
1 Federring Bl 3 
1 Sechskantmutter M12x1,5 


Ersatzteil - Nr. 


Flieg - Nr. 


Werkstoff 


Bemerkungen 


vollet . 


Normteil Zeichen 


209.700- 009 

209.700- 009H001 

209.700- 009.003 

209.700- 009.004 

209.700- 009.005 

LgH 14180. 1 
DIM 127 
Lg* 14483.1 
LgH 14179 
DDJ 127 
I«N 14463.1 

209.700- 009.002 
HsH 16102 

JuH 14154 
H.H 15531 
Lg* 15229 
LgH 14533.1 
MeH 15529 

209.700- 005H005 

209.700- 00511001 
209.7OO.-OO5.OOI 

209-700-005H002 
BA C06022 
2O9.7OO-OO5.O22 
DIS 7603 
BIH 127 
Lg* 14484.1 


Tr 

Tr 


3116.5 
1030.2 
1181.8 

1452.5 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Federst 


Tr 


1150.2 

1452.5 

Federst 


Tr 

Tr 

Tr 


1040.7 
1180. 9 

Kunst- 

harz 

1040.7 

1120.3 

1040.7 

1150.2 

1120.3 


3115*5 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Freudenberg 

tfeinheim 

3H5.5 

Fiber 

Federst« 

1120.3 


Tr. 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Stand am 1 . 1 0. 42 


92 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Triebwerksbedienungsgestänge i. Sumpf 209. 70C 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 







93 


MesSi 

■Au 






Ersatzteilliste 

BF 709 G 

vrschmitt 

A.G. 

gsöurg 

Rumpfwerk 

Baugruppe'. 

Tri«b«erksbedienungsge*t&nge i.Bumpf 209 

. ' 

-u 

0 

0 








Stick- 



Ersatz teil - Nr. 




Orts-Nr. 

ittik 

FIu$~ 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


ieu$ 



Norm teil* eichen 




1 


1 Seilzug 


209 . 700 - 009 H 002 



Tr 

2 


1 Fuhrungauolzen 150 lg. 

209 . 700 - 006.011 

1452. 

5 

Tr 

3 


1 Lrahtatiil 

1800 lg. 

209 . 700 - 009.011 

1180. 

9 

Tr 

4 


1 Halterung 75*56 

109 . 769-0704 

3116. 

5 

Tr 

V 


2 Linaenschraube M 5*15 

DIN 85 

O 

O 

• 

7 

Tr 

6 


2 Feierring 

B5.3 

DIN 127 

Federst 

Tr 

7 


2 Sechskantmutter M5 

LgN 14483.1 

1040 . 

7 

Tr 

8 


1 Bachee mit Bund 8x3 

BfN 2 

1452 . 

5 

Tr 

9 


1 Seilrolle 


110.90-2306 

3115 . 

5 

Tr 

10 


1 Lc/Chochulterkugellager EL 6 

DIN 625 . 

- 


Tr 

11 


1 Lagerglocke 

109 . 769-0705 

3116 . 

5 

Tr 

12 


1 Sechakunc 

bolzen 6 x 19 

LgN 14144.5 

1452 . 

5 

Tr 

13 


1 Federrinj 

B6,4 

DIN 127 

Federst 

» Tr 

14 


1 Se shekontmutter I£6 

LgN 14483.1 

1150. 

2 

Tr 

15 


1 Rohr 


109.769-0706 

e 

0 

K*\ 

O 

2 

Tr 

16 


1 Rohracholle 6 

EbN 15808 

5355. 

5 

Tr 

17 


1 LinBcnschraube M4*10 

DIN 85 

1040. 

7 

Tr 

18 


1 Federring 

B4,5 

DIN 1 27 

Federst 

. Tr 

19 


1 Sechskantmutter 114 

LgN 144Ö3.1 

1040 . 

7 

Tr 

20 


1 Halterung 

35x45 

209.700-009.013 

5116 . 

5 

Tr 

21 


2 Linsonschraube M4*15 

DIN 85 

1040 . 

7 

Tr 

22 


2 Feierring 

B4,5 

DIN 127 

Federst 

. Tr 

23 


2 Sechskantmutter M4 

LgN 14483.1 

1040. 

7 

Tr 

24 


2 Bolzenschraube Ii6 

lieN 14117 

1452.5 

Tr 

25 


2 Sichurungascheibe B6,4 

HgN 14509 

Fad.rst 

• Tr 

26 


2 Sechskantmutter M6 

LgN 14483.1 

1150 . 

,2 

Tr 

27 


1 SUZ-Spirale 4» 6 420 lg. 

- 

- 


DUZ-Mechanik 

26 


1 Linsenschraube jJLlxlQ 

DIN 85 

1040. 

■7 


29 


1 Sechskantmutter M4 

LgN 14483.1 

1040. 

7 


3° 


1 Foiorring 34,3 

DIN 127 

Federst. 


31 


1 Rundschelle 1x6 

KeN 15915 

3116 

• 5 



Stand hin 1.1C.42 



94 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

TriebwerkBbedienungdgest&nge i. Rumpf 209*700 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



95 









Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Triebwerksbedienungsgestänge i. Rumpf 209 

(.700 


Ersafzte/Uiste 

BF 709 G 








Orts -Nr. 

sm- 

zshfi 

flog- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - kr. 

Flieg - kr. 

Horm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Sandabscheiderbetätigung vollst. 

209.700-013 



Tr 

2 


1 Zugfeder 12x1,25x37 

BfH 19110.2 

1181. 

8 

Tr 

3 


1 Gabelbolzen 

209.700-013.005 

1120. 

3 

Tr 

4 


1 Knopf 


209.700-013.006 

Pr. Kl 

• G 

Tr 

5 


1 Sicherungsblech 8,4 

DIN 93 

1010. 

2 

Tr 

6 


1 Sechskantmutter M 8 

LgN 14483.1 

1150. 

2 

Tr 

7 


1 Bolzen 4x14 

LgN 15229 

1040.7 

Tr 

8 


1 Scheibe 4 


LgN 14533.2 

3355. 

5 

Tr 

9 


1 Seilzug 


209.700-01 3H002 

- 


Tr 

10 


1 Drahtseil 

1 ,8x400 

DIN L 9 

1180. 

9 


11 


1 Kausche 2 


DIN L 69 

1263. 

1 


12 


1 Seilkelmme 

12,5 

BfN 15520 

- 



13 


1 Führ ungs bolzen 

209.700-006.01 1 

1452. 

5 


H 


1 Sicherungsscheibe B 4,3 

HgN 14509 

Federst, 

Tr 

15 


1 Sechskantmutter M 4 

LgN 14483.1 

1040. 

7 

Tr 

16 


1 Sechskantmutter M 12x1,5 

LgN 14484.1 

1120. 

3 

Tr 

17 


1 Federring B 13 

DIN 127 

Federst, 

Tr 

18 


1 Dichtring A 12x18 

DIN 7603 

Fiber 

Tr 

19 


1 Führung 


209.700-01 3H003 

- 


Tr 

20 


1 Simmerring 


BA 006022 

- 


Tr 

21 


1 Druckschraube 

209.700-005.022 

3H5. 

5 

Tr 

22 


1 Sicherungsblech 13 

BfN 93 

1010. 

2 

Tr 

25 


1 Rohr 


209.700-005H001 

- 


Tr 

24 


1 Seilzug 


209. 700-0 13H001 

- 


Tr 

25 


1 Seilklemme 

M 4x1,9 

MeN 15529 

1120. 

3 


26 


1 Drahtseil 

1 ,8x500 

DIN L 9 

1180. 

9 


27 


1 DUZ-Spirale 1,8x400 

Fype A 

- 


DUZ-Mechanik 

28 


2 Bolzenschraube M 6 

MeN 14117 

1120. 

3 

Tr 

29 


2 S i che rungs scheibe B 6,4 

SgN 14509 

Federst, 

Tr 

30 


2 Sechskantmutter M 6 

LgN 14483.1 

1150.2 

Tr 

31 


2 Verschlußschraube 

209.7OO-OO5.OOI 

3115. 

5 

Tr 

52 


1 Drahtseilhülse 4,9 

WeN 15532 

1120. 

3 


33 


1 Führ ungs bolzen 

209.700-013.001 

3115. 

5 

Tr 

34 


1 Kerbstift 

4x24 

Ks 3 

st. 60 

.11 

Tr 

35 


1 Führungsstück 

209.700-013.004 

3115. 

5 

Tr 

36 


1 Bügel 


209.700-015.003 

5116. 

5 

Tr 

37 


1 Griff 


209.700-013.002 

3115. 

5 

Tr 

38 


2 Sechskantschraube M 6x12 

LgN 14180 

1452. 

5 

Tr 

39 


2 Feder ring B 6,4 

DIN 127 

Federst. 

Tr 

40 


2 Sechskantmutter M 6 

LgN 14483.1 

1150. 

2 

Tr 










97 


Messerschmiti 

Rumpfwerk 



Ersatzteilliste 




A.G. 

Baugruppe: 



BF 109 G 


• 

Augsburg 

Trienwerksbedienungsgestänge i. Rumpf 203.(00 





m 



Ersatzteil - Nr. 






Orts -Nr. 

säkii 

fing- 


Benennung 

flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 




zeug 



Norm teil z eich eo 






1 

2 

Seildurchführung vollst. 

209.700-005 

- 


Tr 



2 


2 Rohr 


209.700-005H001 

- 


Tr 



3 


2 Verschluß schraube 

209.700-005.001' 

3115* 

5 

Tr 



4 


2 Sicherungsblech 13 

DIR 93 

1010. 

2 

Tr 



5 


2 Führung 


209.700-005H002 

- 


Tr 



6 


2 Simmerring 


BA 006022 

- 


Tr 



7 


2 Druckschraube 

209.700-005.022 

3115. 

5 

Tr 



8 


2 Dichtring A 12x16 

DIR 7603 

Fiber 

Tr 



9 


2 Federring B 13 

DIR 127 

Federst. 

Tr 



10 


2 Sechskantmutter M 12x1,5 

LgN 14484.1 

1120. 

3 

Tr 


• 

11 

1 

Seilzug für Kerzenabbrennung vollst. 

209.700-006 

- 


Tr 



12 


1 Seilzug 


209.700-006H001 

- 


Tr 



13 


1 Trennkopf 

6 

BfH 16752 

3115. 

5 

Tr 



14 


1 S i che rungs scheibe B 6,4 

HgN 14509 

Federst. 

Tr 



15 


1 Sechskantmutter M 6 

LgN 14483.1 

1150. 

2 

Tr 



16 


1 Seilklemme 

M 6x1,9 

BfN 15530 

1120. 

3 




17 


1 Drahtseil 

1,8 100 lg 

DIN L 9 

1180. 

9 




18- 


1 Führungs bolzen 

209.700-006.011 

1452. 

5 




19 


1 Sechskantmutter M 4 

LgN 14483.1 

1040. 

7 

Tr 



?0 


1 Sicherungsscheibe B 4*3 

HgN 14509 

Federst. 

Tr 



21 


1 Seilzug 


209.700-006H002 

- 


Tr 



22 


1 Seilklemme 

H 4x1,9 

KeH 15529 

1120. 

3 




23 . 


1 Drahtseil 

1,8x530 

DIN L 9 

1180. 

9 




24 


1 Bolzenschraube M 6 

HeN 14117 

1120.3 

Tr 



25 


1 Sicherungsscheibe B 6,4 

ägN 14509 

Federst. 

Tr 



26 


1 Sechskantmutter M 6 

LgN 14483.1 

1150. 

2 

Tr 


w 

27 


1 DUZ -Spirale 1,8x385 

Typ« A 

- 


DUZ -Mechanik 



28 


1 Buchse 


209.700-006.021 

Pr. Kl 

.1] 

Tr 



.29 


1 Seilklemme 


109.769-0709 

1040. 

7 




30 


1 Druckfeder 

10x0,8x7 

BfH 19110.1 

1181 . 

8 

Tr 



31 


1 Griff 


109- 700-006 ,082 

3115. 

5 

Tr 


• 
















Stand am 1.10.42 
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Messerschmiit 


A.G . 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Triebwerksbedienungsgestänge i. Rumpf 209*700 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



99 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Triebwerkahedienungsgestänge 1. Rumpf 209*700 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts-Nr. 

ft* 

iskii. 

Reg- 

ung 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg -Nr. 

Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Seilzug für Anlasser Tollst* 

209 . 700-007 

— 

Tr 

2 


1 Seilzug 

209 . 700 - 007 HO 01 

- 

Tr 

3 


1 Trennkopf 6 

Bfl 16752 

3H5.5 

Tr 

4 


1 Sicherung« scheibe B 6,4 

Hg» 14509 

Federst« 

Tr 

5 


1 Sechskantmutter M 6 

Lgl 14483.1 

1150.2 

Tr 

6 


1 Sellklemme M 6x1,9 

Bf» 15530 

1120.5 


7 


1 Drahtseil 1,8x200 

DIU L 9 

1160.9 


8 


1 Führung Stange 

209 . 70 O-OO 6 .OII 

1452.5 


9 


1 Sechskantmutter M 4 

Dg» 14483.1 

1040.7 

Tr 

10 


1 Sicherunge scheibe B 4 »3 

Heü 14509 

Federst, 

Tr 

11 


1 Seilzug 

209.700-007H002 

- 

Tr 

12 


1 Sellklemme U 4x1,9 

Be» 15529 

1120.5 


15 


1 Drahtseil 1,8x400 

DIB L 9 

1180.9 


H 


1 Bolzenschraube M 6 

Be» 14117 

1120.5 

Tr 

15 


1 Sicherungs scheibe B 6,4 

Hg» 14509 

Federst« 

Tr 

16 


1 Sechskantmutter M 6 

Lg» 14483.1 

1150.2 

Tr 

17 


1 DÜZ-Spirale 1,8x200 

rjrp* k 

- 

DUZ-MecJhanik 

18 


1 Kausche 2 

DIB L 69 

1265.1 


19 


1 Seilklemae 12,5 

Bf» 15520 




Ersatzteil-Liste 

109 G 


GM -1 Anlage im Rumpf 


Bau- 

Gruppe: 209.908 


Seite: 101 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkommen 
i. Baugruppe 


2 

1 

1 

1 

1 


Benennung 


Schlauchleitung 7x250 metallumwickelt 
Schlauchleitung 7^355 metallumwickelt 
Bedienventil 

Schlauchleitung 6x380 
Rohrkrümmer -6 
Leitungen 


Untergruppe 


209. 908-002 

RoN 18106.1 
RoN 18340.6 
209. 908-001 


Seite 

Orts-Nr. 


103/1 

103/6 

103/H 

103/19 

103/20 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


102 




103 


Mess* 

AU 






Ersatzteilliste 

BFT09G 

erschmitt 

A.e. 

gsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

0 11- halft«« i» mißft 209.900 








ft* 



Jfr 




Orts -Nr. 

2M//. 

fl 


Benennung 

rirf f Är 

Werkstoff 

Bemerkungen 


ity 



fforjm tmflfichit 






Untergruppe» 

und Rinseltelle für 







01 „l-A&Xag* 

is luspf 





t 

Z 

Schlauchleitung 7x250 aetalluswickelt 

. — 



Sohraubenkolbengea * 






1 


Brauaeoheeig Tr 

z 


1 Rohrleitung 6x550 

109.064-001.004 



Tr 

3 


1 Rohrleitung 

209 «900— 001B002 

- 


Tr 

4 


1 Rückschlagventil 

G 8 - 4 . 036.1 

- 


Schraubenkolhenge • . 

4a 


1 Dichtring Al 6x20 

DIN 7603 

Fibar 

Braunsohveig * f 

5 


1 Rohrleitung 

209. 908-001 E001 

- 


Tr 

6 

1 

Schlauchleitung 7*355 setallonelckelt 

- 

- 


Sehrt* -ibenkolb enges . 








Braunaehveig Tr 

7 


1 Spanner 9 ,5 

LgN 18191 

Flaßat . 

Tr 

a 


1 Band 9x430 


L«X 18191 

1010.2 

Tr 

9 


1 Ubergongaetutsen B 13/8 

DU 7612 

3115. 

5 

Tr 

10 


1 Dichtung 118x22 

SU 7603 

Fiber 

Tr 

11 

1 

Bedienyentil 

alt Befestigung sollet. 

209. 908-002 



Tr 

12 


1 Hoohdruoirrentil 

3080.06 

- 


Fre schoil Berlin Tr 

13 


1. Halterung 


209 • 908-002B001 

- 


Tr 

H 


2 Sechskantschraube M6 x40 

I«B 14160 

1452.5 

Tr 

15 


2 Scheib« 6 


K* U533.1 

1150. 

2 

Tr 

16 


2 Sechakant satter H6 

L«S 14483.1 

1150. 

2 

Tr 

17 


1 tfbergangsstutaen BIO/6 

DU 7612 

3115.5 

Tr 

18 


1 Dicht ring 118x22 

du 7603 

Fibar 

Tr 

19 

1 

Schlauchleitung 6x36 0 

MS 10106.1 

- 


Tr 

20 

1 

RohrksHamer 6 

ta* 10340.6 

Flößet, 

Tr 


Ersatzteil- Liste 

109 G 

Kraftstoffanlage im Rumpf 

Bau- 

Gruppe: 209.702 

Seite: 

105 

Untergruppen Übersicht 

Nr. 

Vtoommen 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts-Nr 

1 

1 

Kraftstoffbehälter 

209-702-001 

107/1 

2 

1 

Kraft st off behalte rpumpe 

8-4044K 

109/31 

3 

1 

Rohrleitung A4*160 

BfN 18150.1 

111/20 

4 

1 

Rohrleitung A4*450 

BfN 18.1 54.1 

1 1-1/21 

5 

1 

Schlauchleitung 20x570 

RoN 18107.1 

111/22 

6 

1 

Rohrleitung A20x1400 

BfN 18150.1 

111/23 

7 

1 

Schlauchleitung 25*330 

RoN 18107.1 

111/24 

8 

1 

Rohrleitung Ae 2 5x1 400 

BfN 181 50.1 

111/25 

9 

1 

Außenbordanschluß 

AK8-4533A 

111/26 

10 

1 

Rohrleitung Al 3*1400 

BfN 18154-1 

111/27 

11 

1 

Rohr le it ung Ae 1 3*1700 

BfN 18154.1 

1 1 1 /28 

12 


Befestigungsteile 

209.702-002 

111/29 


106 


Messerschmitt 

A.e. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Kraftstof fanlage im Rumpf 209*702 


Ersatzteilliste 

BF109G 



9 32 


107 


Messt 

Au 






Ersatzteilliste 

BF709 G 

erschmitt 

A.6. 

gsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Krmftetoffmnlage im Rumpf 209*702 











Ersatz xen M 




Orts-Nr. 

i thh. 
Flug- 


Benennung 

flieg - Nr 

Werkstoff 

Bemerkungen 


leug 



Norm teilt e.chen 






Untergruppen and Einzelteile für 







Kraf tstoffanlage im Rumpf 





1 

1. 

Kr af t a t o f fbehäl t er 

209.702-001 

— 


Tr 

2 


1 Behälter 


B-4139 B 

- 


Raspe & Co., Tr 

5 


1 Ansaugrohr 


109.7Ö4-01K06 

- 


Berlin _ 

Tr 

4 


1 Siebkorb mit Schelle 

L.W. 20 

- 


DBU Tr 

5 


1 Beilage 


109.7Ö4-O123 

5000. 

7 

Tr 

6 


1 Innenbehälter-Leitung 

109.784-01H15 

- 


Tr 

7 


2 Schlauchfassung 8 

RoH 18328.2 

DuraesBD 

Tr 

8 


2 Überwurfmutter B 8 M 16x1,5 

DIH 7606 

3115 . 

5 

Tr 

9 


2 Schraubnippel 8 

Rolf 1 8329.1 

3115 . 

5 

Tr 

10 


1 Innenbehälter-Leitung 

109.784-01H16 

- 


Tr 

11 


2 Schlauchfassung 16 

RoN 18328.2 

DurmesBI 

Tr 

12 


2 Überwurfmutter B 16 M 26x1,5 

DIH 7606 

3115 . 

5 

Tr 

13 


2 Schraubnippel 16 

RoH 1 8329.1 

3115 . 

5 

Tr 

14 


1 Ausgl eichlei tung 

109. 784-0 1H07 

- 


Tr 

15 


1 Muffe 


109.784-0125 

Gummi 


Tr 

16 


1 Spanner 9t! 

5 

LgH 19191 

Flußst. 

Tr 

17 


1 Band 9 


LgH 1 81 91 

1010. i 

2 

Tr 

18 


1 Rohr 


109. 764-0 1H08 

- 


Tr 

19 


1 Flasche 


109.784-01H09 

- 


Tr 

20 


1 Innenbehälter-Leitung 

109-784-01H10 

- 


Tr 

21 


2 Schlauchfassung 13 

RoH 18328.2 

Darmes HE 

Tr 

22 


2 Überwurfmutter B 13 M 22x1,5 

DU 7606 

3115 . 

5 

Tr 

23 


2 Schraubnippel 13 

RoH 1 8329.1 

3115 . 

5 

Tr 

24 


1 Innenbehälter-Leitung 

IO 9 . 734 -OIHII 

- 


Tr 

25 


2 Schlauchfas sung 13 

RoH 18328.2 

Duraee BD 

Tr 

26 


2 Überwurfmutter B 13 M 22x1,5 

DIH 7606 

3115 . 

5 

Tr 

27 


2 Schraubnippel 13 

RoH 18329.1 

3115 . 

5 

Tr 

28 


1 Muffe B 15x2x20 

BfH 18109 

Gummi 


Tr 

29 


2 Klotz 


109.704-0102 

3510 . 

2 

Tr 

30 


2 LinBenschraube M 4x35 

DIH 85 

3115 . 

5 

Tr 

31 


2 Federring B 4? 3 

DIH 127 

Federst. 

Tr 

32 


2 Sechskantmutter M 4 

DIN 934 

3115 . 

5 

Tr 

33 


3 Schelle 


109.784-0103 

3116 . 

4 

Tr 

54 


5 Blech 


109.784-0104 

5116 . 

5 

Tr 

35 


6 Linsenschraube M 4x8 

DIH 85 

3115 . 

5 

Tr 

56 


6 Federring B 4» 3 

DIH 127 

Federst. 

Tr 

57 


6 Sechskantmutter M 4 

DIH 934 

3115 . 

5 

"r 

58 


1 Umpumpbegrenzer 

3-457 1 B-2 

- 


Preschona, Berl. 

59 


1 Peilstab 


109.7Ö4-O1H14 

- 


Tr 

40 


1 Schraube 


109 . 740-0190 

3115 . 

5 

Tr 

41 


1- Dichtring A 16x20 

DIH 7603 

Fiber 

Tr 

1 




108 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Kraftstof fanlage in Rumpf 209*702 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 
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Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Kraft Stoffanlage in Buapf 

209.702 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 

JÄtt 

tthil 

*«- 

UVf 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg -Nr. 

Norm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


1 Behält erde ekel alt Flansch 

209 «702-001 H001 

e* 

f* 

2 


1 Flansch 

109.784-0108 

3115.4 

tT 

3 


1 Anschlußstiiok 

209.702-001.002 

3115-4 

Fr 

4 


1 Dtohtrin« A 50x57 

DIB 7603 

Fiber 

Fr 

5 


1 Dicht ring 

109.784-001.041 

Guaai 

Fr 

6 


1 Dicht ring 

109.784-001.042 

Guaai 

Fr 

7 


16 Gewindeboimen 

110-757-0818 

3H5.5 

Fr 

8 


16 Diofatring A 12x16 

DIB 7603 

Fiber 

Tr 

9 


4 Sechskantschraube U 6x25 

Kr* 131 

3115.5 

Fr 

10 


4 Federriii* B 6,4 

DIB 127 

Federst 

Fr 

11 


20 Senkschraube M 6x22 

JaB 14154 

1120.3 

Fr 

12 


1 Deckel alt Verschraubung 

109. 784-01 H04 

- 

Fr 

13 


1 Gewinde stützen 

109*784-0118 

3115.5 

Fr 

H 


1 Doppelst utaen B 16 

DIB 7611 

3115.5 

Tr 

15 


2 Dichtring A 26x52 

DIB 7603 

Fiber 

Fr 

16 


1 Gevindestutsen 

109.784-0H9 

3H5.5 

Fr 

17 


1 Dichtring k 16x20 

DIB 7603 

Fiber 

Fr 

18 


1 Dichtring 

109.784-0120 

Gamal 

Fr 

19 


16 Sechskantschraube M 6x25 

M 131 

3115.5 

Tr 

20 


16 Federring B 6 # 4 

DIB 127 

Federst 

Fr 

21 


1 Hohlsohrgubenstutsen B 25 

DIB 7624 

3H5.5 

Tr 

22 


1 Bichtring A 58x44 

DHI 7603 

Fiber 

Fr 

25 


1 Ringstutzen B 25 

DOT 7621 

3115.5 

Fr 

24 


2 Dichtring A 50x56 

DIB 7603 

Bibar 

Fr 

25 


1 Verschlußautter BM 50x1,5* 

DIB 7605 

3115.5 

Fr 

26 


1 Hohlschraubenstutzen 2 20 

DIB 7624 

3115.5 

Fr 

27 


1 Dichtring A 50x56 

DIB 7603 

Bibar 

Fr 

28 


1 Rings tut zen B 20 

DU 7621 

3115.5 

Fr 

29 


2 Dichtring A 26x52 

DIB 7603 

Bibar 

Fr 

30 


1 Verschlußautter BM 26x1,5 

DIB 7605 

3115.5 

Fr 

51 

1 

Kraftstoffbehälterpumpe HW16 KBP16X 

8-4544* 


DBU Tr 


«Stand am 1.10 «42 



111 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.e. 

Baugruppe : 


Augsburg 

Kraft stoff an läge im Rumpf 

209.702 


Ersatzteilliste 

BFI09G 


Orts-Mr 

m- 

lahli 

Flug- 

leug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr 

Fheg - Nr. 
Normteilzeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


1 Anschlußring 

109 . 784 - 01 H 03 


Tr 

2 


1 Flansch 

109 . 784-0113 

3115.4 

Tr 

3 


1 Platte 

109 . 784-0114 

3510.2 

Tr 

4 


6 Senkschraube M6x22 

JuS 14154 

1120.3 

Tr 

5 


1 Behälterflansch 

109. 784-01 Hl 7 

- 

Tr 

6 


4 Nietschraube Ak 6x20 

BfB 145 

1120.5 

Tr 

7 


4 Scheibe 6 

Lg* 14533.1 

1150.2 

Tr 

8 


4 Federring A6,4 

DIH 127 ‘ 

Federst 

. Tr 

9 


4 Sechskantmutter k6 

LgS 14483.1 

1150.2 

Tr 

10 


1 Abdeckblech 

109’. 734-0146 

3355.5 

Tr 

11 ' 


2 Senkschraube 114*10 

JuH 14154 

1040.7 

Tr 

12 


1 Deckel. mit Verschraubung 

109.784-01H05 

- 

Tr 

13 


1 Dichtung 

109-784-0120 

Gummi 

Tr 

14 


4 Doppelstutzen 31 6 

DIS 7611 

5115.5 

Tr 

15 . 


.'! Dicht ring A26x32 

DIS 7603 

Fiber 

Tr 

16 


2 Doppel3tut zen 38 

DK 7611 

3115-5 

Tr 

17 


2 Dichtring AI 6x20 

DIH 7603 

Fiber 

Tr 

18 


8 Sechskan tsch raube 116x30 

KrK 131 

3115.5 

Tr 

19 

! 

8 Federring Bo ,4 

DIN 127 

Federst 

Tr 

20 

1 

Ro h r 1 ei t ung A4* 1 Co 

Bfl-i 18150.1 

«. 

Tr 

21 

1 

Rohrleitung A4*450 

BfN 181 50.1 

- 

Tr 

22 

1 

Schlauchleitung 20x570 

HoS 181 07.1 

- 

Tr 

23 

1 

Rohrleitung A20x1400 

BfN 13150.1 

- 

Tr 

2/1 

1 

Schlauchleitung 25*330 

HoS 18107.1 

- 

Tr 

25 

1 

Rohrleitung 25*1400 

BfN 18150.1 

- 

Tr 

26 

1 

Au So nb 0 rd an s c h laß 

AK 8-4533 A 

- 

DBU Tr 

27 

1 

Rohrleitung AI 3x1570 

• 

«— 

CO 

* 

- 

Tr 

28 

1 

Rohrleitung Ae 13x1 8 50 

BfN 18154.1 

- 

Tr 

28a 

1 

Schlauchleitung 16x380 

KoN 18107.1 

- 

Tr 

28b 

1 

Schlauchleitung 16x980 

HoH 18107.1 

- 

Tr 



Befestigungsteile 




29 


4 Rohrschelle 16 

HsN 15808 

3355.5 


30 


4 Schutzstreifen 

209.702-OO2.OOI 

K. Leder 


31 


2 Linsenschraube M4x12 

DIH 85 

1040.7 


32 


2 Federring B 4,3 

DIN 127 

Federst?« 


33 


2 Sechskantmutter 114 

LgH 14483.1 

1040.7 



Stund am 1.10*42 


Ersatzteil - Liste 

109 G 


Zusatz-Kraft Stoffanlage im 

Bau- 

Gruppe: 209.701 

Rumpf 

Seite: 113 


Untergruppen Übersicht 


fotommpn 

Ubgruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr. 


Sch lauchleit ung 
Rohrleitung 
le i t ung 

Schlauchleitung 

Schlauchleitung 


16x570 


16x850 

10x950 


RoN 18107.1 
209.701-001 
209.701-004 
RoN 18107.1 
RoN 18107.1 


115/4 

H5/5 

H5/7 

115/21 

115/22 


Messerschmitt A.G. Augsburg 



m 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Zus&t z -Xraf t st off anlage in Äxmpf 209*701 


Ersatzteilliste 

BF109G 



m- 



Ersatzteil - Nr 




Qrrs-Nr 

tshh. 

Rüg- 

Benennung 


Flieg -Nr 

Werkstoff 

Bemerkungen 



zeug 


Normteil Zeichen 






Untergruppen und Einselteile für 







Zusats~Kraftstoffaxilage in 

felBp t 





1 


1 Ringst utse» Bl 6 


OH 7621 

3115*5 


Tr 

2 


1 Hohlschraube Bl 6 


OH 7623 

3115*5 


Tr 

3 


2 Dichtring A22x27 


OH 7603 

Tiber 


fr 

4 

1 

Schlauchleitung Bl 6x570 


HoB 18107.1 

- 


Tr 

5 

1 

Rohrleitung rollst. 


209-701-001 

- 


Tr 

6 


1 Dichtkegel 1 6 


Min 18331.1 

3115*5 


Tr 

'7 

1 

Leitung rollst* 


209.701-004 

- 


Tr 

8 


1 Rohrleitung 


209.701-0043002 



Tr 

9 


1 Glasrohr 


109.856-0601 

Geräte 

Glas 

Dur ob ex 

Lieferant! 
Schott u.Gen. 

Jem 

10 


2 M~-:ihlauch 22x100 


CoB 18110.20 

Gummi 


Tr 

11 


7 Spanner 9 


I«H 18191 

1010.2 


Tr 

12 


7 Band 9*250 


I«N 18191 

Flußst. 


Tr 

13 


1 Rohrleitung 


209.701-004H001 

- 


Tr 

14 


5 Rohrschelle 18 


HsH 15808 

3355.5 


Tr 

15 


1 Rohrschelle 50 


HsN 15808 

3355.5 


Tr 

16 


5 Linsen schraube M4x1Ö 


DIB 85 

1040.7 


Tr 

17 


1 Doppelstutzen 16 


M.N 18343 

3115.5 


Tr 

18 


1 Sechskantmutter M26x1,5 


MeB 16344 

1120.3 


Tr 

19 


1 Sicherungsscheibe 27 


MeB 14505.1 

1010.2 


Tr 

20 


1 Si c he rungB scheibe 27 


UeS 14505.2 

1010.2 


Tx 

20a 


1 Linsenschraube M5*10 


DIB 85 

1040.7 


Tx 

20b 


1 Federring B5,3 


DIB 127 

Federst 

« 

Ti 

20c 


1 Sechskantmutter M5 


LgN 14483.1 

1040.7 


Ti 

20d 


1 Doppelstutzen Bl 6 


DIB 7611 

3115.5 


Ti 

20e 


1 Rückschlagventil 


HY 10 

3115.5 

DBU 

Tx 

20f 


1 Dichtring A 18x22 


DIN 7603 

Fiber 


Tx 

21 

1 

Schlauchleitung Bl 6 x Q50 


HoN 18107-1 

- 


Tx 

22 

1 

Schlauchleitung B10x950 


HON 18107.1 

— 


Tr 

23 


1 Rohrschelle 20 


HsB 1 5808 

3355-5 


Tr 

24 


1 Rundschelle 1r20 


MeB 1581 5 

3116*5 


Tr 

25 


2 Linsenschraube M4x10 


DIB 85 

1040.7 


Tr 

26 


2 Feder ring B4,3 


DIB 127 

Federst 

• 

Tr 

27 


2 Sechskantmutter M4 


LgH 14483.1 

1040.7 


Tr 

28 


1 Doppelstutzen 10 


MeB 18343 

3115.5 


Tr 

29 


1 Sechskantmutter M18x1,5 


UeH 18344 

1120.3 


Tr 

30 


1 Sicherungsscheibe 19 


MeB 14505.1 

1010.2 


Tr 

31 


1 Siche rungsscheibe 19 


MeB 14505.2 

1010.2 


Tr 


Ersat" 3 tei( - Liste 


Bau- 

109 G 


Gruppe: 209.703 

Kulilerabschaltung im Rumpf 

Seite: 117 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkomrnpn 

i-Säugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr • 



Absperrventil mit Sperrhaken 
Seilzug mit Halterung links 
Absperrventil mit Sperrhaken 
Seilzug mit Halterung rechts 
Verbindungsteile (wie 109?) 


8—4640 A 
209.703-001 
8-464O A 
209.703-002 
109. 816-013 


119/1 

119/6 

121/1 

121/6 

119 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Messerschmitt 

A. 6 . 

Rumpfwerk 

Baugruppe : 


Augsburg 

Kühl era'o Schaltung im Kumpf 

209.703 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 





119 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.G. 

Baugruppe : 


Augsburg 

Kühle rab Schaltung im fiumpf 

209.703 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



Stuck 

zffhfi. 

fhtf- 



Ersatzteil - Nr 




Orts-Mr. 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 



zeug 



Norm teil z eich en 






Untergruppen und Einzelteile für 







Kühlerabschaltung im fiumpf 





1 

1 

Absperrventil mit Sperrhaken 

8-4640 A 

- 

Uher, München 

Tr 

2 


1 

M-Schlauch 40x1 60 

CoH 18110.20 

Gummi 


Tr 

3 


1 

M-Schlauch 40x95 

CoH 18110.20 

Gummi 


Tr 

4 


8 

Spanner 9* 5*8 Band 9*370 lg« 

LgH 18191 

1010.2 


Tr 

5 

1 

Seilzug mit Halterung links vollst. 

209.703-001 

_ 


Tr 

6 


1 

Seilzug 

209.703-001H001 

- 


Tr 

7 


1 

Drahtseil 1,8 950 lg. 

DIB L9 

1160. 9 


Tr 

8 


1 

Seilklemme 107 lg- 

209.703-001.003 

1452.5 


Tr 

9 


1 

Schraubstück 23 lg. 

209.703-001.002 

3115-5 


Tr 

10 


- 

Metall gummi -Di c ht ung 

PT 1843 

- 

Met all gummi 
Harburg 

Tr 

11 


2 

Bolzenschraube U6 

IfieN 14117 

1120.3 


Tr 

12 


2 

Scheibe 6 

LgH 14533.1 

1150.2 


Tr 

13 


3 

Sechskantmutter M6 

LgH 14483.1 

1150.2 


Tr 

14 


1 

Federring B6,4 

DIH 127 

Federst 


Tr 

15 


1 

Führungsstück 111 lg. 

209.703-001.001 

3115.5 


Tr 

16 


1 

Bügel 140x30 

209. 703-001 .008 

1452.5 


Tr 

17 


1 

DUZ -Spirale 4,8 320 lg. 

- 

- 

DUZ-Mechanik 


18 


1 

Draht seilhülse 3>2 

UeH 15531 

1120.3 



19 


1 

Bolzen 4*10 

LgH 15229 

1040.7 


Tr 

20 


1 

Seilklemme M6x1,9 

BfN. 15530 

1120.3 


Tr 

21 


1 

Druckfeder 8x0,8x14 

BfH 19110.1 

1181.8 


Tr 

22 


1 

DUZ-Spirale 4,8 fff 200 lg. 

- 

- 

DUZ -Mechanik 


23 


1 

Halterung 60x80 

209. 703-001.012 

1265.3 


Tr 

24 


2 

Linsenschraube M4x15 

DIH 85 

1040.7 


Tr 

25 


2 

Federring B4*3 

DIH 127 

Federst 


Tr 

26 


2 

Sechskantmutter M4 

AG GH 14487.1 

3355.5 


Tr 

27 


1 

Dichtung A12x18 

DIN 7603 

Fiber* 


Tr 

28 


1 

Federring ***12,5 

DIH 127 

Federst 


Tr 

29 


1 

Sechskantmutter M12x1,5 

LgH 14484.1 

1120.3 


Tr 

30 


1 

Halterung 104x112. 

109. 816-002. 001 

1130.4 


Tr 

31 


1 

Führung 

209 . 703 -OOI.OII 

Kunst- 

harz 


Tr 

32 


1 

fiohrachelle 6 

HsN 15808 

3355.5 


Tr 

33 


3 

Linsenschraube M 4 x 15 

DIH 85 

1040.7 


Tr 

34 


3 

Scheibe 4 

LS* 14533.1 

1150.2 


Tr 

35 


2 

Linsenschraube M4x25 

DIH 85 

1040.7 


Tr 

36 


5 

Sechskantmutter U4 

AGGN 14487.1 

3355.5 


Tr 

37 


2 

Federring B4»3 

DIK 127 

Federst < 


Tr 

38 


1 

Griff 

209.703-001H002 



Tr 


Stand am 1.10.42 


120 


Messerschmitt 

A.G. 

Rumpfwerk 

Baugruppe : 


Augsburg 

Kühle rab Schaltung 'im Bumpf 

209.703 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



121 


Messerschmitt 

A.G. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Kühle mb Schaltung im fiumpf 

209-703 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 

Stick 

zahlt. 

Flug- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 

Norm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Absperrventil mit Sperrhaken 

8-4640 A 


Uher, München Tr 

2 


1 M-Schlauch 40x160 

CoH 18110.20 

Gummi 

Tr 

3 


1 M-Schlauch 40x95 

CoN 18110.20 

Gummi 

Tr 

4 


8 Spanner 9*5*® Band 9*370 

LgN 18191 

1010.2 

Tr 

5 

1 

Seilzug mit Halterung rechts vollst. 

209.703-002 


Tr 

6 


1 Seilzug 

209.703-002H001 

- 

Tr 

7 


1 Drahtseil 1,8$ 1000 lg. 

DIR L9 

1180.9 


8 


1 Sei 3 klemme 

209.703-001.003 

1452.5 


9 


1 Schraubstück 23 lg. 

209.705-001.002 

3H5.5 

Tr 

10 


1 Metallgummi -Dichtung 

FT 1843 

- 

Metall-Gummi Tr 

11 


2 Bolzenschraube U6 

MeN 14117 

1120.3 

Hamburg- Harburg^l. 

12 


2 Scheibe *6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

13 


3 Sechskantmutter il6 

LgN 14403.1 

1150.2 

Tr 

14 


1 Federring B6,4 

DIN 127 

Federst 

. Tr 

15 


1 Führungsstück 111 lg. 

209 . 703 - 001 .001 

3115.5 

Tr 

16 


1 3ügel 

209. 703-001. 008 

1452.2 

Tr 

17 


1 DUZ -Spirale 4,8 jZf$ 305 lg. 

- 

- 

DUZ-Mechanik 

18 


1 Drahtseilhülse 3>2 

MeN 15531 

1120.3 


19 


1 Bolzen 4*10 

LgN 15229 

1040.7 

Tr 

20 


1 Seilklemme M6 x1,9 

BfN 15530 

1120.3 

Tr 

21 


1 Druckfeder 8 x 0 , 8 x 14 

BfN 19110.1 

1181.8 

Tr 

22 


1 DUZ -Spirale 4,8 fi $ 275 lg. 

- 

- 

DUZ-Mechanik Tr 

23 


1 Halterung 

209.703-001.012 

1265.3 

Tr 

24 


3 Linsenschraube 14*15 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

25 


3 Federring B4,3 

DIN 127 

Federst 

Tr 

26 


3 Sechskantmutter M4 

AGGN 14407. 1 

3355.5 

Tr 

27 


1 Dichtung A12x18 

DIN 7603 

Fiber 

Tr 

28 


1 Federring Bl 2, 5 

DIN 127 

Federst 

Tr 

29 


1 Sechskantmutter M12x1,5 

LgN 14484.1 

1120.3 

Tr 

30 


1 Halterung 95*90 

109. Ö16-0C3. 006 

1265.3 

Tr 

51 


1 Führung 

209.703-002.001 

Kunst- 

harz 

Tr 

32 


1 Führung 

209.703-002.002 

Kunst- 

harz 

Tr 

33 


1 Rohrschelle 6 

üsN 15608 

3355.5 

Tr 

34 


3 Linsenschraube M4x15 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

35. 


2 Scheibe 4 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

36 


5 Sechskantmutter M 4 

AGGN 14487.1 

3355.5 

Tr 

37 


2 Linsenschraube M4x25 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

38 


2 Fe der ring B4,3 

DIN 127 

Federst 

. Tr 

39 


1 Griff 

- 

209. 703-00 1H002 


Tr 


Stand am 1 *10.42 


Ersatzteil -Liste 


109 g 


Betriebsgeräte 


Bau- 


im Rumpf 


Gruppe: 209.900 

Seite: -123 


Untergruppen Übersicht 


Vorkammen 


Nr. 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr 



Gerät'et&fel 
Wendeho riz ont 
7/inkelgotriebe 45° 
Biegsame Welle 225 1© 
Biegsame Welle 200 lg 
Durchführung 
Biegsame Weile 650 lg 
Biegsame Welle 400 lg 
Brandschot tdurchfüVirung 


2J5.5C0-0C6 
PI 22410 • 
?1 20245-1 
VDON 17500 
VDCN 17500 
209-90C-005 
VDCN 175CG 
Fl 20240-40 
Fl 2024-3 


125/1 

125/40 

127/5 

127/6 

127/7 

127/8 

127/21 

127/22 

I27/25 


Jm V ' 


LI 

12 

15 


Bef estigungs teile 
I4eÖleitungen f. Gerätetafel 
Durchführung 
Leitungen 


2 09. 90C -CO 2 

209.900- 003 
2C9.9C0-004 

209.900- 001 


129 

129 

151/11 

151 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


124 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Batriebsgeräte im Ruapf 


209.900 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



21 
20 23 


31 38 

25 30 37 28 


/~\ /^"n zo JU J/ za 

19 22 2 (j) 3 7 (40) 24 29 36 27 



125 









Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Betriebsgeräte im Rumpf 209-900 


Ersatzteilliste 

BE 709 G 








Otis -Nr 

m- 

itkh 

** 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - kr. 

ftiag - kr. 
kor mH H Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Einsolteile für 

Betriebegeräte 





1 

1 

Oerütetafel Tollet. 

209 . 900-006 



Tr 

2 


1 Oerätebleoh 

209 . 900-0063002 

- 



3 


1 Gerätebleoh 

209 . 900-0060001 

- 



4 


3 Sohwingnetall^Blement 

Ir. 21887 

- 


Conti Hannover Tr 

5 


6 Lina e nachraube I&4x10 

DIS 83 

3115- 

5 

Tr 

6 


6 federring B 4,3 

DU 127 

federst 

. Tr 

7 


1 6 Lina en a c hraube 1*4x15 

DU «5 

1040.7 

Tr 

8 


2 Führung 


IO 9 . 954 -OII 3 

Fr. Kl 

.6 

Tr 

9 


2 Sg-Blng AI 8x1 ,2 

13236 

Federst 

» Tr 

10 


1 ?eder 


109.954-0116 

Federet 

► fr 

11 


5. Lina ensc hraube X3x15 

DU 85 

1040.7 

Tr 

12 


5 Federrin* B 3,2 

DU 127 

Federst 

► Tr 

13 


3 Sechskantmutter 1(3 

Uß 14483.1 

1040.7 

Tr 

14 


3 Doppelflanschstatsen 4 

DU 7616 

5355.5 

Tr 

15 


1 Klemmlasche 

IO 9 . 954 -OIHOI 

- 


Tr 

16 


2 Linsenschraube 114x20 

DU 85 

1040. 

7 

Tr 

17 


2 federring B 4,3 

DU 127 

federst 

► Tr 

ie 


4 Lineenechraube 1(5x20 

DU 85 

5115. 

5 

Tr 

19 


2 Linsenachraabe K4x10 

DU 85 

1040 . 

7 

Tr 

20 


2 federring B 4*3 

DU 127 

Federst 

* Tr 

21 


2 Sechskantmutter M4 

DgH 14483.1 

1040.7 

Ti* 

22 


1 Merkleuchte 

fi 32529 

» • 


SAH Tr 

23 


1 Glühlampe 2 f. 24 V. 

Fl 32777-1 

- 


Osram Tr 

24 


4 Schwingmetallpuffer 

r 1984 

- 


Phönix Hamburg Tr 

25 


4 Sechskantmutter M4 

AQ0H 14487.1 

■3355*5 

Tr 

26 


1 Schild 


109.954-0114 

3000. 

7 

Tr 

27 


3 Bohr 4 lg. 

109.954-0143 

3115. 

5 

Tr 

28 


3 Linaenschr^ube M4x25 

DU 85 

3115. 

5 

Tr 

29 


2 Lineenechraube M3x10 

DU 85 

1040. 

7 

Tr 

30 


2 federring B 3,2 

DU 127 

Federet 

Tr 

31 


2 Sechskantmutter M3 

LgN 14483.1 

1040.7 

Tr 

32 


1 Griff 


109.7U-5203 

3H5.4 

Tr 

35 


1 Stange 


109.714-3202 

3115. 

5 

Tr 

34 


1 Bolaen 3x14x10 

LßN 15229 

1040.7 

Tr 

55 


1 Scheibe 3 


BfN 51 

1000. 

0 

Tr 

36 


4 Sechskantschraube M6 x50 

LgB 14180 

1452.5 

Tr 

37 


4 Federring B 6,4 

DU 127 

Federst, 

Tr 

38 


4 Sechskantmutter M6 

LgN 14483.1 

1452. 

5 

Tr 

39 


22 Linsen sc hraube M4x20 

DU 85 

5115. 

5 

Tr 

40 

1 

fendeho ri z on t 

n 22410 

- 


Askania fr 
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127 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Betriebageräte im Buapf 209*900 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts-Nr. 

m- 

uhli 

Reg- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 

Norm teil Zeichen 

Werkstoff 

1 


1 Bailage 

209-900-002.005 

3510.2 

2 


4 Linaenschraube 114x40 

DIB 85 

1040.7 

3 


4 Faderring B 4»3 

DIH 127 

Federet • 

4 


4 Sechskantmutter M4 

I*N 14483-1 

1040.7 

5 

1 

tfinkelgetriebe 45° 

Fl 20243-1 

- 

6 

1 

Biegsame Welle 223 lg* 

VDON 17500 

- 

7 

1 

Biegsame Welle 200 lg» 

VDON 17500 

- 

8 

2 

Durchführung f. biegsame Welle vollflt 

209-900-005 

- 

9 


2 Hochschulterkugellager BL 8 

DIR 625 

- 

10 


Z Seil» 

209.900-005.004 

1120.3 

11 


2 Ring 

209.900-0C5. 002 

3H5.5 

12 


2 Simmerring 

BA 010022 

- 

13 


2 Hochs chulterkugellager EL 8 

DIB 625 

- 

14 


2 Butter 

209.900-005.001 

3115*5 

15 


2 Hakenspringring 35 

Kr 95V 

1181.8 

16 


2 Druckschmierknopf A 10 

Kr 1411 

Flußst . 

17 


2 Dichtung 

209.90O-OO2.OOI 

Gummi 

IQ 


12 Linsenschraube 244x15 

DIR 85 

1040.7 

19 


12 Federring B 4t3 

DIN 127 

Federst , 

20 


12 Sechskantmutter U4 

LgH 14483.1 

1040.7 

21 

1 

Biegsame Welle 630 lg. 

VDON 17500 

w 

22 

1 

Biegsame Welle 400 lg» m. Entöler 

Fl 20240-40 

- 

23 

1 

Brandschot tdurchführung f.Dreha&hlez 

Fl 20248 








Bemerkungen 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Bruhn Tr 

VDO Frankfurt Tr 
VDO Frankfurt Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Freudenberg ,p r 
Weinheim 

Tr 

Tr 

Tr 

/Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

VDO Frankfurt Tr 
Bruhn Tr 

Tr 


128 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 


Batri«bsgoräta im Rumpf 

209.900 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



20 

21 


129 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.6. 

Baugruppe: 


Augsburg 

l»tri*bsgenät« in Roapf 

209-900 


Ersatzteilliste 
BF 1096 


Orfs-Nr. 

i». 

u m 
Bet 

itug 

Benennung 

Ersatzteil- Nr. 

Flieg -Nr. 

Normteil zeichan 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


1 tt-Schl&uoh 13x90 

Col 18110-20 

Guaai 

Tr 

2 


1 M-Schlauch 8x30 

Col 18110-20 

Ouasi 

Tr 

3 


1 Bohr 8x1x540 

209-900-001 .002 

3115.5 

Tr 

4 


1 M-Schlauch 8x90 

Col 18110-20 

0UM&1 

Tr 

5 


1 Bohr 8x1x360 

209-900-001-001 

3115.5 

Tr 

6 


4 Bundschelle 12 

Hai 15808 

3116.5 

Tr 

7 


4 Line ens ehr aube M4x10 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

Ö 


4 Feaerring B 4» 3 

DIR 127 

federst 

♦ Tr 

9 


4 Sechskantmutter M4 

LgN 14483-1 

1040.7 

Tr 

10 


1 Hohrleitung A4x630 

BfH 18150-1 


Tr 

11 


1 Bohrleitung B4x690 

BfH 18150.1 

- 

Tr 

12 


1 Rohrleitung B4x520 

BfH 18150.1 

- 

Tr 

13 


1 Rohrleitung D4x450 

BfH 18158.1 

- 

Tr 

14 


1 Rohrleitung R4x840 

BfH 18158.1 

- 

Tr 

15 


6 M-Schlauch 4x100 

CoH 18110.20 

Gummi 

Tr 

16 


1 T-Stück 

Ly 124 

- 

Amkania Tr 

17 


1 Blech 

209-900-003-001 

3116.5 

Tr 

16 


1 Schelle 

209 . 900 - 003.002 

3116.5 

Tr 

19 


2 Linsenschraübe 144x15 

DIH 85 

1040.7 

Tr 

20 


2 Federring B 4» 3 

DIB 127 

Federst 

* Tr 

21 


2 Sechskantmutter K4 

LgH 14483-1 

1040.7 

Tr 

22 


1 Abbindung 160 

BfH 125 


Tr 


130 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Betriebageräte im Rumpf 


209.900 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


5 

4 

3 

2 


28 

29 

30 

32 


10 

9 7 


18 

17 15 




13 


24 


131 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.6. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Betriafeageräte im Ronpf 

209*900 


Ersatzteilliste 
BE 709 G 


Orts -Nr. 

m- 

wMi 

Ru$- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg -Nr. 

Norm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


1 Rohrleitung 3)4/6x510 

209.900-001 .008 


BfN 18151.1 Tr 

2 


1 Bohrleitung A4/6x520 

209.900-001.009 

- 

BfN 10151.1 Tr 

3 


1 Rohrleitung B4/6x540 

209.900-001.010 

- 

BfN 10151.1 Tr 

4 


1 Rohrleitung 3)4x430 

209.900-001.006 

- 

IfeN 10168.1 Tr 

5 


1 Rohrleitung 3)4x430 

209.900-001.007 

- 

UeN 18160.1 Tr 

6 


1 Blech 

209.900-003.001 

3116.5 

Tr 

7 


1 Schelle 

209.900-003.002 

3H6.5 

Tr 

e 


2 Linaenechroube M4x15 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

9 


2 Federring B 4t 3 

DIB 127 

Federst 

» Tr 

10 


2 Sechskantmutter K4 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

11 

1 

Durchführung f .Meßleitungen voll st. 

209.900-004 

- 

Tr 

12 


4 V-Schlauch 6x300 

CoH 18110.20 

Gummi 

Tr 

13 


2 Rohrleitung 3)4x400 

MeH 18168.1 

— 

Tr 

14 


2 Blech 

109.954-0313 

3H6.5 

Tr 

15 


2 Schelle 

109.954-0312 

3116.5 

Tr 

16 


2 Linsenschraube 114x15 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

17 


2 Federring B 4 » 3 

DIB 127 

Federst 

> Tr 

18 


2 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

19 


2 M-Schiauch 6x300 

CoH 18110.20 

Gummi 

Tr 

20 


2 Wassersack-T-Stuck 

Lv 96 

- 

Askania Tr 

21 


1 Rundache Ile 2x12 

BsS 15808 

3116.5 

Tr 

2.2 


1 Linsenachraube 154x1 5 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

23 


1 Federring B 4 » 3 

DIB 127 

Federst 

Tr 

24 


1 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1Q40.7 

Tr 

25 


1 Rohrleitung A4/6xl60 

209 . 9 OO-OOI.OH 

- 

BfN 10151.1 Tr 

26 


2 Rohrkrümmer 6 

RoH 18340.6 

- 

Tr 

27 


1 Rohrleitung B4/6x1060 

209.900-001.012 

- 

BfN 10151.1 Tr 

28 


1 Rohrleitung A4/6x1100 

209.900-001.013 

- 

BfN 10151.1 Tr 

29 


1 Rohrleitung 3>4/6 x1060 

209.900-001.014 

- 

BfN 10151.1 Tr 

30 


1 Rohrleitung A4/6x1050 

209.900-001.015 

- 

BfN 10151.1 Tr 

31 


1 Doppelstutzen B8 

DIB 7611 

3H5.5 

Tr 

32 


1 Rohrleitung A8x660 

BfS 18150.1 

- 

Tr 

33 


2 Blech 

109.954-0304 

3116.5 

Tr 

34 


2 Schelle 

109.954-0303 

3116.5 

Tr 

35 


2 Handschelle 1x25 

RaB 15808 

3H6.5 

Tr 

36 


4 Linsenachraube M4x15 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

37 


4 Federring B 4t 3 

DIB 127 

Federst, 

Tr 

58 


4 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

39 


5 M-Schl&uch 6x100 

1 

CoH 18110.20 

Gummi 

Tr 


Ersatzteil- Liste 

109 G 

Sit .Anlage im Rumpf 

Bau- 

Gruppe: 

824 

Seite : 

133 

Untergruppen Übersicht 

Nr. 

Woimnrn 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts-Nn 

1 

1 

Schalttafel 

109-824-018 

135/1 

2 

1 

Geräteträger 

109.824-016 

135/33 

3 

1 

Deckel 


109.824-024 

135/38 

4 

1 

Fernselbst schalter-lind Fernbedienungs- 

109.824-012 

137/6 



Einbau 





5 

1 

Kabinendruckanze iger-Einbaü 

109.824-037 

137 V 2 

6 

1 

Hoh.enwarner-Ein.baa 

109-824-036 

1378/6 

7 

1 

Anschluß 

für Heizhandschuhe 

109.824-041 

1378/1 1 

8 

1 

Fernsteuerung der GM1 -Anlage 

109.824-023 

139 

9 

1 

EDSK-Eihbau 

109.824-013 

139/9 

10 

2 

Gerätelampe-Einbau 

109.824-022 

139/14 

11 

1 

Mut t e rkompä ß -E inbau 

109.824-034 

139/23 

12 

1 

Ternnstelle hinter .Führersitz 

109.824-001 

141/1 

13 

1 

Trennstelle in Rumpf Stirnwand 

109.824-003 

141/9 

14 

1 

Trennstelle links 

109.824-004 

1 41/18 

15 

1 

Trennstelle rechts 

109.824-004 

141/27 

16 

1 

Trennstelle in Rumpfdecke 

109.824-005 

143/1 

17 

1 

Umformer 


Fl 22420 

143 




135 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.6. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Sit «Anlage ia Rumpf 

109*824 


Ersatzteilliste 

BF109G 


Orts-Hr. 

Jfc* 

Zd^// 

Reg- 

ung 

Benennung 

Ersatzteil- Nr. 

Flieg - Nr 

Norm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



.Ufctergruppen und Hins eit eile für 






Elt .Anlage im Rumpf 




1 

1 

Schalttafel voilst. 

109.824-018 

— 


2 


1 Grundplatte 

109.955-01H01 

- 


3 


1 Front platte 

109.955-01106 

- 


4 


3 Bolsen 

109.955-0106 

3H5.5 


5 


3 Linsenschraube M4x15 

sn 85 

1040.7 


6 


3 Federring B 4t 3 

sn 127 

Federst 

» 

7 


1 Halterung 

109 . 955-01 H07 

- 


8 


1 Verteiler 

109. 824-0181001 

- 

Tr 

9 


2 Gewinde schiene 

109.955-0103 

3115.5 

Tr 

10 


3 Abstands rohr 

109.955-0109 

3000.7 

Tr 

11 


2 Abstandsrohr 

109.955-0112 

5115.5 

Tr 

12 


3 Linsenschraube H4x33 

SU 85 

1040.7 

Tr 

13 


2 Linsenschraube 114x25 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

14 


5 Federring B 4t 3 

BIS 127 

Federst 

► Tr 

15 


1 Verteiler 

109.955-01H3 

- 

Tr 

16 


1 Zusatzverteiler 

109.824-018H002 

- 

Tr 

17 


2 Gewinde schiene 

109.955-0114 

3115.5 

Tr 

18 


1 Bügel 

109.955-0120 

3000.7 

Tr 

19 


2 Abstands rohr 

109.955-0109 

3000.7 

Tr 

20 


2 Linsenschraube 114x23 

BIN 85 

1040.7 

Tr 

21 


2 Linsenschraube Iä4x35 

BIN 85 

1040.7 

Tr 

22 


4 Federring B 4,3 

DIN 127 

Federst 

f Tr 

25 


1 Klemmleiste 

109.955-01H05 

- 

Tr 

24 


2 Linsenschraube U4x20 

BIN 85 

1040.7 

Tr 

25 


2 Federring B 4 »3 

DIN 127 

Federst 

• Tr 

26 


1 Klerrmilei3te 

109. 95 5-01 H08 

- 

Tr 

27 


3 Lin’se nach raube Ü4x18 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

28 


3 Federring B 4*3 

DIN 127 

Federst 

Tr 

29 


1 Gewindeschiene 

109.955-0113 

3115.5 


30 


2 Gewindeschiene 

109.955-0150 

3115.5 


31 


2 Feder 

109. 955-0108 

1181.2 

t 

32 


2 Sperrknopf 

109.917-4705 

3H5.5 

/vernietet 

33 

1 

Geräteträger voilst. 

109.824-016 

• 


34 


1 Halter 

109. 824-01 6H001 

- 


35 


3 Linsenschraube 14x10 

DIB 85 

1040.7 


36 


1 Abdeckung 

109.824-016.002 

3116.4 


37 


3 Linsenschraube 1*4x1 0 

DIB 85 

1040.7 


38 

1 

Deckel voilst. 

109.824-024 

— 

Tr 

39 


1 Deviat ionstabeile 

PI 23906 

— 



136 



137 


Mess 

Aü 






Ersatzteilliste 

BF 109 G 

erschmitt 

A.6. 

gsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Kit •Anlage im Bumpf 109*824 








m 



Er iatztei! - Nr. 




Orts -Nr. 

uML 

** 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


leag 



Norm teil Zeichen 




6 

1 

Fernselbstschalter- und Ferabedie- 

109.824-012 



Tr 



nungs-Einbau vollat • 





7 


1 Fernbedienung 

109- 824-01 2B001 

- 


Tr 

8 


1 Führungsbolzen 

109.255-001.019 

1452 , 

.5 


9 


1 Drahtseil 2 ff f 2700 lg. 

109.824-012.005 

1180.9 


10 


1 Kausche 2 f 

5 

DHL 69 

1263 . 

.1 


11 


1 Spannschloß A3 

DHL 85 

- 


Tr 

12 


1 Führung 


209. 700-00 5E002 



Tr 

15 


1 Drehteil 


209.700-005.021 

3115 . 

.5 

Tr 

14 


1 Simmerring 

BA 006.022 

- 


Freudenberg 

Weinheim 

15 


1 Druckschraube 

209 . 7 OO-OO 5 .O 22 

3115 . 

.5 

Tr 

16 


1 Dichtring Al 2x1 6 

DH 7605 

Fiber 

Tr 

17 


1 ^ederring Bl 3 

DH 127 

Federst 

. Tr 

18 


1 Sechskantmutter Ml 2x1 ,5 

LgH I 4484 .I 

1120.3 

Tr 

19 


1 Abstandsstück 

109.824-012.001 

3115 . 

.5 

Tr 

20 


1 Druckfeder 8x0., 8x6 

BfH 19110.1 

1181. 

8 

Tr 

21 


1 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

22 


1 Knopf 


109.824-012.002 

3510.2 

Tr 

23 


1 Federring B4 f 3 

DH 127 

F.d.r.t 

• Tr 

24 


1 Sechskantmutter 114 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

25 


2 Führung 


109.955-2101 

Pr.Kl.O 

Tr 

26 


4 Linsenschraube M4x 1 0 

DH 85 

HO 4 O /7 

Tr 

27 


4 Federring B4,3 

DH 127 

Fed.'rst 

► Tr 

28 


4 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040. 

7 

Tr 

29 


1 Femselb st schalte r-Einbau 

109.955-21H01 

- 


Tr 

30 


2 Bügel 


109*955-2108 

3116.5 

Tr 

31 


2 Linsenschraube M 4 x 15 

DH 85 

1040.7 

Tr 

52 


2 Linsenschraube M4xlO 

DH 85 

1040. 

7 

Tr 

33 


2 Siche rungs scheibe B4,3 

HgH 14509 

Federst 

Tr 

34 


2 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

35 


1 Bolzen 4x10 

LgH 15229 

1040.7 

Tr 

36 


1 Scheibe 4 


BfH 51 

1000 . 

0 

Tr 



137 a 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Elt .Anlage im Eumpf 109.024 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


5 



14 

15 










137b 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 



Ersatzteilliste 





AS. 

Baugruppe : 



BF109G 


• 


Augsburg 

Elt .Anlage im Rumpf 

109-824 






sm. 



Ersatz teil - Nr 






Orts -Nr. 

iff/ili 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 




leug 



Normteil Zeichen 






1 

1 

Kabinendruckanzeiger 

- 

- 


Lieferant sFuess Tr 



2 

1 

Kabinendruckanzeiger-Einbau 

109 •824-037 

- 


Tr 



5 


7 Linsen 8 ch raube il4x10 

DIN 65 

1040. 

7 

Tr 



4 


3 Federring B4,3 

BIN 127 

Federst 

. Tr 



5 


3 Sechskantmutter 114 

LgN 14483.1 

1040.7 

Tr 




1 

Höhenwarner L9 

- 

- 





6 

1 

Höhenwarner 

-Einbau 

109.824-036 

- 


Tr 



7 


4 Niet schraube BlT4x10 

BfN 145 

1120. 

• 3 

Tr 


— 

8 


4 Federring 

B4,3 

BIN 127 

Federst 

. Tr 


• 

9 


4 Sechskantmutter M4 

LgN 14483.1 

1040. 

7 

Tr 



10 


4. linsenschraube M4xl0 

BIN 85 

1040. 

7 

Tr 



11 

1 

Anschluß für Heizhandschuhe 

109.824-041 

- 


Tr 



12 


1 Bügel 


77 Kab 1b 

- 


rpy 



13 


2 Linsenschraube M3x8 

BIN 85 

1040. 

7 

Tr 



14 


2 Federring B3 f 2 

DIN 127 

Federst 

. Tr 



15 


2 Sechskantmutter M3 

BIN 934 

1040. 

7 

Tr 



16 


1 Rohrschelle 2x4 

HsN 15808 

3355.5 

Tr 



17 


1 Linsenschraube M4r8 

DIN 65 

1040. 

7 

Tr 



16 


1 Federring B4»3 

DIN 127 

Federst 

. Tr 



19 


1 Sechskantmutter 214 

LgN* 14483.1 

1040. 

7 

Tr 



20 


1 Halterung 


109 .824-0413002 

— 


Tr 


• 










• 


















Stand am 1.10.42 
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Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.e. 

Baugruppe : 


Augsburg 

Ht. Anlage ia Sen pf 

109.824 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Qrts-Nr. 

Stück 

ithli 

Fhtf 

mg 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 

Norm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Telle 4 er Temm teeerang tiir 






SM 1 ~ Aal&g» 




- 


1 lippaoeschalter 

n 32350 

- 

(T 1) 34» tr 

1 


2 Linaeneohraube 14x15 

DIB 89 

1040.7 

Tr 

2 


2 JT.d.rring B 4,3 

du 127 

Tederat 

» Tr 

3 


2 Sechskantmutter K4 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

- 


1 Merkleuchte 

Bl 32529 

• 

(T 4) 84» Tr 

4 


1 Glühlampe 

Bl 32777-1 

- 

34» Tr 

5 


1 Blech 

109.824-023.002 

3116.5 

Tr 

- 


1 Absweigdos» 

Bl 32656-1 

- 

(T 2) Bosch Tr 

- 


1 Abzweigdose 

Bl 32656-1 

- 

(T 3) Boech Tr 

6 


4 Senkschraube 1(4x15 

JuH 14154 

1040.7 

Tr 

7 


4 Tederring B 4» 3 

DIB 127 

Tederat 

. Tr 

6 


4 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

9 

1 

EDSE-Einbeu Tollat . 

109.824-013 


Tr 

10 


3 Lins an schraube 14x10 

DIB 65 

1040.7 

Tr 

11 


3 ‘Scheibe 4 

I«H 14533.1 

1150.2 

Tr 

12 


3 Pederring B 4» 3 

DIB 127 

Tederat 

* Tr 

13 


2 Sechskantmutter 14 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

U 

2 

Geräte lampe -Einbau rollst« 

109.824-022 

- 

Tr 

15 


2 Halte rungsblech 

109.824-022B001 

- 

Tr 

16 


2 Tilter 

109.955-3202 

- 

Tr 

17 


4 Senkschraube 14x30 

JaB 14154 

1040.7 

Tr 

18 


4 Tederring B 4» 3 

DIB 127 

Tederat 

* Tr 

19 


4 Sechskantmutter 114 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

20 


2 Schelle 

109*824-022.001 

3116.4 

Tr 

21 


2 Tederring B 4t 3 

DIB 127 

Tederat 

Tr 

22 


2 Sechskantmutter 114 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

23 

1 

HutterkoapaS-Einbaa rollst. 

109.824-034 

- 

Tr 

24 


1 Brücke 

109.95 5-34H01 

- 

Tr 

25 


2 POllstüok 

109.824-034.002 

Prafiat. 

11.0 

fr 

26 


2 Sechskantschraube l6x3Q 

LgH 141 80 

1452.5 

Tr 

27 


2 Scheibe 6 

LgH U533.1 

1150.2 

Tr 

28 


2 Kronenmatter 16 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 

29 


2 Sechskantschraube 16x32 

Lg> 14180 

1452.5 

Tr 

30 


2 Scheibe 6 

Lg» 14533.1 

1150.2 

Tr 

31 


2 Kronenautter 16 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 


HO 


Messerschmift 

Rumpfwerk 


A.e. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Sit «Anlag« im Bumpf 

109.824 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



141 


Mess( 

Au 






Ersatzteilliste 

BF 109 G 

irschmitt 

A.6. 

gsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Sit .Anlage im Eompf 109*824 








m- 



Ersatzteil - Nr. 




Orts-Nr. 

zt/ifi 

Flug- 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


IMf 



Norm teil Zeichen 




1 

1 

Trennstelle 

hinter Führersits rollst 

824-001 

— 


Tr 

- 


1 Druckdichte Durchführung 

LgH 19-8506 A-1 

- 


(TI 5) ABO Tr 

- 


1 Druckdichte Durchführung 

LgS 19-8507 B-1 

- 


(A25) AEO Tr 

2 


1 Gehäuse 


109.824-001*001 

- 


Tr 

3 


1 Gehäuse 


109 *824-001 H002 

- 


Tr 

4 


16 Linsenschraübe Ä5xl 5 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

5 


16 Federring B 3»3 

DM 127 

Federst 

• Tr 

6 


16 Sechskantmutter 113 

DM 934 

1040.7 

Tr 

7 


2 Deckel 


109*824-001.001 

3355 « 

■ 3 

Tr 

8 


4 Linsenschraube M4x10 

DM 85 

1040« 

■ 7 

Tr 

9 

1 

Trennstelle 

i« Humps tirxurand rollst« 

109*824-003 

- 


Tr. 

• 


1 Druckdichte Durchführung 

LgH 19-8506 A-1 

- 


(T 9 ) AEG Tr 



1 Druckdichte Durchführung 

LgH 19-8507 B-1 

- 


(A24) AEG Tr 

10 


1 Gehäuse 


109.824-003H001 

- 


Tr 

11 


1 Gehäuse 


109.824-003B002 

- 


Tr 

12 


16 Line ens ehr aube M3x15 

DM 85 

1040. 

7 

Tr 

13 


16 Federring B 3» 3 

DM 127 

Federst 

• Tr 

14 


16 Sechskantmutter M3 

DM 934 

1040. 

■ 7 

Tr 

15 


1 Deckel 


109. 824 -003* CO 1 

3355 . 

• 3 

Tr 

16 


1 Deckel 


109*824-005.002 

3355 . 

■ 3 

Tr 

17 


4 Linsenschraube M4x10 

DM 85 

1040. 

.7 

Tr 

18 

1 

Trennstelle 

links vollst. 

109*824-004 

- 


Tr 

- 


1 Druckdichte Durchführung 

X«H 19-8506 A-1 

- 


(T11) AEG Tr 

19 


1 Gehäuse 


109..824-004H002 

- 


Tr 

20 


1 Gehäuse 


109*824-004*003 

- 


Tr 

21 


10 Linsenschraübe H3x15 

DM 85 

1040. 

.7 

Tr 

22 


10 Federring B 3 #3 

DM 127 

Federst 

• Tr 

23 


10 Sechskantmutter M3 

DM 934 

1040. 

-7 

Tr 

24 


1 Deckel 


109* 824-00 4B001 

- 


Tr 

25 


1 Deckel 


109.824-004H004 

- 


Tr 

26 


4 Linsenschraübe M4xl0 

DM 85 

1040. 

.7 

Tr 

27 

1 

Trennstelle 

rechts rollst. 

109*824-004 

- 


Tr 

- 


1 Druckdichte Durchführung 

LgH 19-8506 A-1 

- 


(V12) AEO Tr 

28 


1 Gehäuse 


109*824-004*002 

- 


Tr 

29 


1 Gehäuse 


109.B24-004H003 

- 


Tr 

30 


10 Linsenschraube K3x15 

DM 85 

1040. 

.7 

Tr 

31 


10 Federring B 3 »3 

DIB 127 

Federst 

• Tr 

32 


10 Sechskantmutter M3 

DM 934 

1040.7 

Tr 

33 


1 Sockel 


109.824-004H001 

- 


Tr 

54 


1 Deckel 


109.824-004H004 

- 


Tr 

35 


4 Linsenschraube &4x10 

8M 85 

1040.7 

Tr 





142 



H3 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.6. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Elt. Anlage im Sumpf 

109*024 


Ersatzteilliste 
BF 109 6 


Orts-Nr. 


m 

tshli 

*«- 

UUf 


Benennung 


fr »atz teil - Nr 
flieg - Nr. 
Normteil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


Trennstelle in Bitmpf decke rollst« 

1 Druckdicht« Durchführung 

2 Gehäuse 

10 linsenschraube Jßx15 
10 Federring B 3,3 
10 Sechskantmutter M3 

2 Deckel 

4 Linsenschraube 114x10 

Umformer 

1 Platte 

3 Profi lklemae 

3 Linsenschr&ube 115 x 15 
3 Scheibe 5 
3 Federring B 5,3 

3 Sechskantmutter 145 

4 Linsenschraube M5x20 
4 Federring B 5t 3 

4 Sechskantmutter M5 


109.824- 005 
LgH 19-6506 A— 1 

109.824- 004H003 


(Y10) JJ50 


sn 89 

1040.7 

du 127 

Federst > 

DIB 934 

1040.7 

109.824-004H004 

- 

DU «5 

1040.7 

Fl 22420 

- 

624-013*004 

3116,5 

846-04H01 

- 

DIB 85 

1040.7 

L«N 14533*1 

1150.2 

DIB 127 

Federst. 

LgB 14483*1 

1040.7 

DIB 85 

1040.7 

DIB 127 

Federst« 

LgH 14483*1 

1040.7 


(U4) 


*r 

M 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Ersatzteil -Liste 


109 G 


Sit .Anlage für Abwurfwaf f e im 
Rumpf 


Bau- 

Gruppe: 820 


Seite: 145 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkommen 
i. 


Benennung 


Geräteplatte 

Bef e et igungs teile 

Trennstelle am Rumpfboden 


Untergruppe 


109 » 820-607 
109 . 820-008 
109 . 820-001 


Seite 

Orfs-Nr. 


147/1 

147 

147/17 


Messerschmitt A.G. Augsburg 



747 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Blt.Anlaf* fdr Abw ar fWaffe im Ruapf 109*620 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



Stick 

xzML 

R* 


Ersatzteil - Nr. 




Orts -Nr. 

Benennung 

Flieg - Nr. 

Wirkstoff 

Bemerkungen 



i**j 

Normteil Zeichen 






Untergruppen und Sinselteile der 







Sit .Anlage f . Abwurf voffe im Ruapf 





1 

1 

Oeräteplatte vollst. 

109-820-007 

mm 


Tr 

2 


1 Platt» 

109-846-05H01 

- 



3 


1 Rohr 

109-620-007H001 

- 


Tr 

4 


1 Winkelgelenk A10 

Kr 1602 

- 


Tr 

5 


1 Federring B 6,4 

BIN 127 

Federst 

. 

Tr 

6 


1 Sechskantmutter tt6 

LgB 14463-1 

1150.2 


Tr 

7 


2 Bolzen 

109-846-0503 

1452.4 ' 

1 


8 


2 Blech 

109-846-0504 

3116.5^ 

J vernietet 

Tr 

9 


2 Druckfeder 8x0, 8x5 

BfN 19110.1 

1161.6 


Tr 

10 


2 Scheibe 6 

LgB 14533-1 

1150.2 


Tr 

11 


V Zylinderstift 2h8xl0 

LgB 15204 

1040.7 


Tr 

- 


Bef eatigungst eile für Geräteplatte 

_ 




12 


1 Bolzen 5x20 

LgB 15229 

1040.7 


Tr 

13 


1 Scheibe 5 

lg* 14533-1 

1150.2 


Tr 

H 


4 Linsenschraube M3xö 

DIB 85 

1040.7 


Tr 

15 


4 Pederring B 3» 3 

DIB 127 

Federst 

a 

Tr 

16 


4 Sechskantmuttei M3 

DIB 934 

1040. 7 


Tr 

17 

1 

Trennstelle am Rumpfboden vollst. 

109.820-001 



Tr 

ie 


1 Gehäuse 

109. 820-001 H001 



Tr 

19 


2 Dichtungsring 8,5 ^ 

5200/1 

- 

Elt. Mechanik 
Berlin-Teltow 

List 

Tr 

20 


2 Buchse 

210.960-030.006 

1010.2 


Tr 

21 


2 Buchse 

210. 960-030. 007 

1010.2 


Tr 

22 


2 Ho hl schraube 

210.960-030.004 

3115.5 


Tr 

23 


1 Gehäuse 

109. 820-001 B002 

— 


Tr 

24 


2 Dichtungsring 8,5 0 

5200/1 

- 

Sit »Mechanik 
Berlin -Teltow 

List 

Tr 

25 


2 Buchse 

210.960-030.006 

1010.2 


Tr 

26 


2 Buchse 

210.960-030.007 

1010.2 


Tr 

27 


2 Hohl schraube 

210.960-030.004 

3115*5 


Tr 

- 


1 Druckdichte Durchführung 

LgB 19-8506 B-1 

- 

(716) AEÖ 

Tr 

26 


10 Linse ns ehr aube 10*15 

DIB 85 

1040.7 


Tr 

29 


10 Pederring B 3 f 3 

DIB 127 

Federst 

» 

Tr 

30 


10 Sechskantmutter M3 

DIB 934 

1040.7 


Tr 

31 


2 Deckel 

109. 820-001 H004 

- 


Tr 

32 


8 Linsenschraube !&4x15 

DIB 85 

1040.7 


Tr 


Ersatzteil- Liste 

109 G 


Elt .Anlage für Flügelgondel-Be- 
waffnung im Rumpf 


Bau- 

Gruppe :209. 959 


Seite; 14-9 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkommen 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orks-Nr. 


1 

1 


Trennstelle in Rumpf seitenwand links 
Trennstelle in Rumpf seitenwand rechts 
Befestigüngsteile 


209.959- OO5 

209.959- 004 

209.959- 009 


151/1 

155/1 

155 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


150 


Messerschmitt 


A.G . 

Augsburg 


RumpfwerK 


Baugruppe: 


Klt'JLnl&g« für 


Flügelgondel-ltovaffnung in Rumpf 

209.959 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



151 


1 







Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 

Rumpfwerk 

Baugruppe: 

llt.AiQac« für 

FlOffAlceadslbariaffiiiui« 1« Baapf 209.959 


Ersatzteilliste 

BF 1096 










m 



Ersatzteil - Nr. 

r~ 



Orts-Nr. 

| 


Benennung 

Fbeg - Nr. 

Mar ratet! zeidtaa 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Einzelteile der 







Elt • Anlage fttr Fldgelgondelbewaff- 







nung in Bnmpf 





i 

i 

Trennet eile in Bumpfeeitenwaad linke 

959-003 






Tollet« 





Tr 

- 


1 Druckdichte Durchführung 

I«S 19-6506A-1 

- 


(TU) AB9 Tr 

2 


1 Qeh&use 


959-003 HQOl 

- 


Tr 

3 


1 Oehhuee 


959-009 BD02 

- 


Tr 

4 


10 Linaenschraube It}xl5 

Oll 63 

1040.7 

Tr 

5 


10 Fed«rring B 5,3 

Dü 127 

r*4ars1 

• Tr 

6 


10 Sechekantmutter X3 

»11 934 

1040.7 

Tr 

7 


2 Klemme 


959-009.001 

2205.0 

Tr 

8 


4 ochraube 


959-003.002 

1040.7 

Tr 

9 


1 Klemmleiste 

959-003H003 

* 


Tr 

10 


2 Lineenschraube M4il5 

OIN 85 

1040.7 

Tr 

11 


2 Federring. B 4,3 

OH 127 

Federst 

• Tr 

12 


1 Klemmleiste 

959-003H004 

- 


Tr 

13 


2 Linaenscbraube M4xl5 

Oll 65 

1040.7 

Tr ‘ 

14 


2 Federring B 4» 3 

DIN 127 

Federet 

* Tr 

15 


4 Senkschraube K4x8 

JaN 14154 

1040.7 

fr 

16 


1 Klemmleiste 

959-O03H005 

- 


Tr 

17 


3 Lins enach raube M4xl5 

DIN 85 

1040, 

.7 

Tr 

18 


3 Federring B 4,3 

DIN 127 

P.der.1 

• Tr 

19 


2 Llnaenechraube M4x20 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

20 


2 Federring B 4» 3 

DIN 127 

1 #»der.t 

. Tr 

21 


2 Sechskantmutter M4 

LgH I 4483 .I 

1040.7 

fr 

22 


1 Deckel 


824-004H001 



Tr 

23 


1 Deckel 


624-004H004 

- 


Tr 

24 


4 Linaenschraube M4xl0 

DIN 85 

1040.7 

Tr 



152 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Rumpf werk 


Baugruppe: 


Slt.Anlago für 


FlüicalKondal-Bewaffnarwr im Hunmf 

-qsq 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



12 

16 



153 


Messerschmitt 
/ 1 . 6 . 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Sit» Anlage für 

FlUgelgondelbewaffnung in Rumpf 


209.95? 


Ersatzteilliste 

BF109G 


Qrts-Nr. 

m 

uh/i. 

ffag- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Mag -Nr. 

Norm teilz eichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Trennst Ile in Rumpfee itenvand 

959-004 






rechte vollst. 


- 


Tr 

- 


1 

Druckdichte Durchführung 

L«I 19-8506A-7 

- 


(V12) ABO Tr 

2 


1 

Gehäuse 

959-003 H001 

- 


Tr 

3 


1 

Gehäuse 

959-003H002 

- 


Tr 

4 


10 

Linse nachraube 143x15 

MH 85 

1040*7 


Tr 

5 


10 

Federring B 3t 5 

MN 127 

Federe 

» 

* . 

Tr 

6 


10 

Sechskantmutter M3 

BI* 934 

1040*7 


Tr 

7 


3 

Klemme 

959-003001 

2205.0 


Tr 

8 


6 

Schraube 

959-005.002 

1040.7 


Tr 

9 


1 

Klemmleiste 

959-004H001 

- 


Tr 

10 


2 

Linsenschraube ^4*15 

BIH 85 

1040.7 


Tr 

11 


2 

Federring B 4*3 

BIN 127 

Federe 

* » 

Tr 

12 


1 

Klemmleiste 

959-004H002 

- 


Tr 

13 


2 

Linsenschraube a;4x15 

BIN 85 

1040.7 


Tr 

14 


2 

Federring B 4,3 

ME 127 

Federe' 

h 

u . 

Tr 

15 


4 

Senkschraube M4x8 

JuN 14154 

1040.7 


Tr 

16 


1 

Klemmleiste 

959-00 4H003 

- 


Tr 

17 


5 

Linoenschraube M4xl5 

I IN 85 

1040.7 


Tr 

18 


5 

Federring B 4» 3 

BIN 127 

Feder»' 

* . 

Tr 

19 


2 

Linoonschraube 114 x 20 

BIN 85 

1040.7 


Tr 

20 


2 

Federring ^ 3 4*3 

BIN 127 

Feders 

s. 

Tr 

21 


2 

Sechskantmutter M4 

LgH 144Ö3.1 

1040.7 


Tr 

22 


1 

Deckel 

824-004H001 

- 


Tr 

23 


1 

Deckel 

624-004H004 

- 


Tr 

24 


4 

Linsenschraube M4xlu 

BIN 85 

1040.7 


Tr 


154 



155 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Kit* Anlage für 

Flugelgondelbewaffnung im Ruapf 209*959 


Ersatzteilliste 

BEWG 


Orfs-Nr. 

m 

zsffh 

Rag- 

mg 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 

Normteils eiche* 




Befestigungeteile 

- 

— 

1 


1 Halterung 

959-00*001 

- 

2 


1 Bügel 

11 32451 

- 

3 


3 Linaenachraube K4xl5 

bh »9 

1040.7 

4 


3 Federring 1 4» 5 

rar 127 

lidini 

5 


3 Seoheicantautter H4 

x«a 144*3.1 

1040.7 

6 


1 Halterung 

959 - 009.002 

3116.2 

7 


1 Halterung 

884-007.007 

1453.2 

6 


2 Li naenech raube M4zl0 

DIB 85 

1040.7 

9 


2 Federring B 4*5 

Dl* 127 

Tadarai 

10 


2 Sechskantmutter H4 

Lg X 14483.1 

1040.7 

11 


1 Halterung 

959-009*001 

- 

12 


1 Schelle 

824-01^002 

1452.2 

13 


1 Bügel 

Fl 3265 I 

- 

14 


4 Lineenechraube H4xl0 

DIB 85 

1040.7 

15 


4 »•d«rria« B 4,3 

DU 127 

B*d*r*<. 

16 


4 Sechekantautter M4 

I«B 14483.1 

1040.7 

17 


3 Rohrechelle 20 

Ha* 15808 

3355.5 


Be merk ungen 


fr 

SAH fr 

fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 

SAH fr 

fr 
fr 
fr 
fr 


Ersatzteil- Liste 

109 G 


Notwurfe inbau im Rumpf 


Bau- 

Gruppe: 861 


Seite: 1 57 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorfammeit 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr. 


Zug an Seitenwand rechts 
Durchführung f . Seilzug 
Lose Teile 


109.861- 003 

109.861- 004 
109.861-005 


159/1 

159/12 

159 


Stand am 1.10.42 


Messerschmiit 


A.G . 

Augsburg 




Baugruppe . 


Hotwurf -Einbau im Buüpf 

109.961 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 




159 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe : 

Hotwurf -Binb.u la Bnapf 


109.861 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Trts-Nr. 

Oft* 

wML 

#•9- 

lettf 

Benennung 

Ersatzteil - Nr 

Flieg Nr 

Norm teil z eichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Bin*elteile für 






Hotwurf -Einbau im Bampf 




1 

1 

Zug an Saitenwand recht« vollat. 

109.861-003 

- 

Tp 

2 


1 Gabelstück 

109.851-0701 

5H5.5 


3 


1 Griff 

109.851-07B04 

- 


4 


1 Draht seilhülae 4,9 

UeH 15532 

1120.5 


5 


1 Zylinderstift 4*6x16 

LgS 15204 

1050.7 


6 


1 Federring 

109.851-0703 

1181.8 


7 


1 Führung 

109.851-0702 

3115.5 


0 


1 Balterung 

109.861-003HÖ01 

- 


9 


2 Linaenachraube M5x40 

DIH 85 

1040.7 

Tr 

10 


2 FecjLerring B 5»3 

DIB 127 

Federst 

. Tr 

11 


2 Sechskantmutter M5 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 

12 

1 

Durchführung f. Seilzug rollst« 

109.861-004 

• 

Tr 

13 


1 Führungsstück 

.109. 861-004. 001 

3115.5 

Tr 

14 


1 Diohtring A20x26 

DIB 7603 

Fiber 

Tx 

15 


1 Federring A 21 

DIN 127 

Federst 

. Tr 

16 


1 Sechskantmutter M20x1 ,5 

LgB 14483.1 

1150.2 

Tr 

17 


1 Seilklemme 

109.861 -004. 002 

1452.5 


18 


1 Dichtung 

FT 1843 

Met. Gum 

Uetallgumai ^ 

Hamburg 

19 


1 Bügel 

109.861-004.003 

1452.2 

Tr 

20 


1 Schraub stück 

209.703-001.002 

3H5.5 

Tr 

21 


1 Bolzenschraube U6 

UeB 14117 

1120.3 

Tr 

22 


2 Sechskantmutter M6 

Lgi; 14483.1 

1150.2 

Tr 

23 


1 Rundschelle 1x14 

MeB 15815 

3116.5 

Tr 

24 


2 Linsenschraube M4x6 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

25 


2 Federring A 4t 3 

DIB 127 

Federst 

• Tr 

26 


2 Sechskantmutter M4 

LgN 14483.1 

1040.7 

Tr 

27 


1 Drahtseil 1,8x2100 

DIBL 9 

1180. 9 

Tr 

28 


1 DUZ- Spirale 1,8x280 

Typ« 4 

- 

DUZ -Mechanik Tr 

29 


1 DUZ- Spirale 1,8x660 

Typ« 4 

- 

DUZ-Meohanik Tr 

31 


1 Kausche 2 

DIBL 69 

1263.1 

Tr 

32 


1 Taster-Karabinerhaken 30 

La 28612 

Stahl 

Backhaus Berlin 3 


Ersatzteil- Liste 


Bau- 

Öldruckanlffge im Rumpf 

Gruppe: 209.903 

109 G 

Seite: 161 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vortomm« 

i.ßdugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr. 



Handvörstellung z .Kühle rklappenant rieb 

Dur c hführung 

Verteiler 

Eohrleitung m. Halterung 


209.903- 001 

209.903- 002 
8-3230B-1 
209.9C3-003 


163 

165/7 

165/8 

165/9 


Stand am 1.10.42 


162 



163 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpf werk 


Baugruppe: 


Öldruckanlage im Rumpf 

209.903 


Ersatzteilliste 
BF) WG 


Orts-Hr. 


m 

uMl 

ItUff 


Benennung 


Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 
Norm teil Zeichen 


Werksiofl 


Bemerkungen 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 
17 
1B 
18a 
18b 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

50 

31 

32 

33 

34 

55 


Untergruppen und Binzelt eile für 

öldruokanlage in Hum 
Handveratellung z*gühlerklappenantrie> 


1 Schaltergriff 

1 Führung 

2 Li ns e ns chraübe M5*40 
2 Federring B5»4 

2 Sechskantmutter M5 
1 Bohr 12x1x515 
1 Kreuzgelenk 
1 Welle 
1 Führung 
1 Simmerring 
1 Verschlußschraube 
1 Dicht ring Al 6x20 
1 Federring Bl 7 
1 Sechskantmutter Ml 6x1 ,5 
1 Scheibe 

1 Rohr 12x1x106 

2 Bohr 22x1x22 

2 M-Schlauch 12x22 
1 Bolzen 4*26 
1 Scheibe 4 
1 Rohr 12x1x27 
1 Linsenschraube M4*30 
1 Kronenmutter M4 
1 Drehsteuerschalter 
1 Blech 

4 Linsenschraube M4x15 
4 Federring B4*3 
4 Sechskantmutter M4 
1 Rohrleitung B6 x 780 f «Druck zum 
Schalter 

1 Rohrleitung B6 x 800 f •Rücklauf vom 
Schalter 

2 T-Stück 6 

1 Rohrleitung B6 x 450 f. Druck zum 
T-Stück 

1 Rohrleitung B6x 380 f •Rücklauf vom 
T-Stück 

4 Rohrschelle 2x6 
4 Linsenschraube U4x10 
4 Federring B4 f 3 
4 Sechskantmutter m 


8-3206 - U03 

109. 986- 0 18H00 
DIB 85 
DM 127 
LgB 14483*1 

109.986- 018.01$ 
IfeN 16734 

209. 903- 00 1H002 

209. 903- 00 1H00 I 
BA 010022 

209 . 903 - 001 . 01 $ 
DM 7603 
DM 127 
LgH 14484.1 

209.903- 001 .004 

209. 905-001. 00» 

209. 903- 00 I.OOp 
CoB 18110.20 
LgH 15229 
BfB 51 

209.903- 001 .00ß 
DM 85 
LgB 14488 
19-1437 A-1 

109. 986- 01 8.0C 
DM 85 
DM 127 
LgB 14483-1 

109. 986- 01 8. 0dB 


SC 


1040.7 

Fader* : . 

1040.7 

3115.5 


Freudenberg 

Weinheim 


3115.5 

Fiber 
Federst 

1120.3 
1452.2 
3115.5 
3115.5 

Oufflni 
1040.7 
Flu&Bt 

3115.5 
1040.7 
1040.7 

3116.J 
1040*’ 
Feder rt* 
1040*1 


109 * 906 - 018.00 

DM 7619 
109. 986-018. 00 

109. 986-018. 00 

HsB 15808 
DM 85 

DM 127 
LgH 14483.1 


9 - 


3351.C 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


BfN 18150.1 Tr 

fr 

BfN 18150*1 Tr 

BiN 18150*1 Tr 

3355.3 Tr 

1040.1 Tr 

Federet. 

1040. t ir 


164 


Messerschmitt 


A.G . 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

öldruokanl&ge im Rumpf 209*903 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 




165 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.G. 

Baugruppe : 


Augsburg 

Öldrucken lag« ia Boapf 

209*903 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Qrts-Mr. 

Stuck 

itt/i/i. 

Ftug- 

leug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 

Norm tei/z eichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


1 Schlauchleitung 6x463 

BoB 18106.1 


Tr 



für Kühlerklappe „zu zun Thermo* 






steten 




2 


1 Schlauchleitung 6x440 

BoB 18106.1 

- 

Tr 



für Kühlerklappe „auf zum Thermo* 






steten 




3 


1 Schlauchleitung 6x260 

Bol 18106.1 

* 

Tr 



für Druck zum Thermostaten 




4 


1 Jchiauchleitung 6x340 

Bol 18106.1 

- 

Tr 



für Rücklauf vom Thermostaten 




5 


1 Rohrleitung B6x260 

109*986-018.010 

- 

Bfl 18150.1 Tr 



für Kühlerklappe „zu zum Krümmer 




6 


1 Rohrleitung B6x300 

109.986-018.011 

- 

Bfl 16150.1 Tr 



für Kühlerklappe „auf zum Krümmer 





1 

Durchführung vollst. 

209.905-002 

* 

Tr 

8 

1 

Verteiler 

8-5230 B-1 

- 

SC Tr 

9 

1 

Rohrleitung mit Balterung vollst* 

209.903-005 

* 

Tr 

10 


1 Halterung 

209.903-003E001 

* 

Tr 

11 


3 Planschdoppelstutzen 6 

DIB 7616 

3H5.5 


12 


1 Doppelseitige Schelle 

209.903-003.002 

3H6.4 

Tr 

13 


2 Linsanschraübe M4*10 

DIB 85 

1040.7 

Tr 

14 


2 Pederring B 4 »3 

DIB 127 

«Federst 

* Tr 

15 


2 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 


Fahrwerk 


bestehend aus: 

Fahrgestell links 
Fahrge stell rechts 
Sporn 


109.260 Seite l66c-l66e 

109. 261 Seite I66g-l66i 
109.264 Seite I66l-l66n 


Stand am 1.10.42 


Ersatz teil -Liste 


Bau- 

Gruppe: 260 

109 0 

Fahrgestell links 

Seite: 1660 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Mommm 

j.ßaugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


1 Federbein links 
1 Öldruckbremse links 
1 Laufrad 660x160 
1 Lauf decke 660x160 

1 Schlauch 660x160 
1 Federbeinkopf links 
1 Bremsleitung links 
1 Untere Beinabdeckung links 
1 Obere Beinabdeckung links 


8-2787.11 
8-3607 A-3 
8-2089 A-1 


109.260-001 

109.219- 04 

109 . 219 - 02 

109.219-03 


l66e/3 

l66e/4 

l66e/5 

l66e/6 

l66e/7 

l66e/8 

l66e/23 

l66e/24 

l66e/25 


Stand am 1.10.42 


166 d 


Messerschmitt 

A.G. 

Fahrwerk 

Baugruppe: 


Augsburg 

Fahrgestell links 

109.260 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


11c 10 

nd9 11 13 14 15 16 


12 




1S6 6 


Messerschmitt 

Fahrwerk 


A.6. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Fahrgestell links 

109.260 


Ersatzteilliste 

BF109G 


Orts-Nr. 

m 

Reg- 

ung 

Benennung 

Ersatzteil - Hr. 

Flieg - Hr. 

Hormteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Fahrgestell links vollst* 

109.260 



Fr 

2 

1 

Federbein links ait Bad rollst« 

109.260-zoi 



Fr 

3 

1 

Federbein links 

8-2707.11 

— 

SC 

Fr 

4 

1 

Öldruckbremse links 

8-3607 4-3 

- 

EC 

Fr 

5 

1 

Laufrad 660x 1 60 

8-2089 4-1 

- 

SC 

Fr 

6 

1 

Becke 66 O 1 I 6 O 

- 

- 

Conti 

Fr 

7 

1 

Schlauch 660x1 60 

- 

- 

Conti 

Fr 

6 

1 

Federbeinkopf links rollst. 

109.260-001 

— 


Fr 

9 


1 Federgehäuse 

109.210-0102 

3115.4 


Tr 

10 


1 Feder 

109. 21-0608 

1630.6 


Fr 

11 


1 Federbolzen 

109.21-0607 

1452.4 


Fr 

11a 


1 Hülse 

109.219-0105 

1010.2 


Fr 

11b 


2 Sieb I 24 

109.219-0106 

2160.9 


Fr 

11c 


1 Band 9*250 

I«H 181 91 

1010.2 


Fr 

1 1d 


1 Spanner 9,5 

LgN 18191 

Fluß.t. 


Tr 

12 


1 Lasche 

109.260-001.003 

1620 


j> Tr 

13 


1 Buchse 19 x 8,5 

BfN 1 

2405.7 


14 


1 Klinke 

109.260-001.004 

1208 


Tr 

15 


1 Oe lenklager Ihnenring 8 

DINL 351 

1255.6 


16 


1 Buchse 19*9 

BfN 1 

2405.7 



17 


1 Sechskantbolzen 12x36 

LgN 14144.5 

1452.5 


Fr 

18 


1 Kronenmutter illO 

LgN I 4488 

1150.2 


Tr 

19 


1 Buchse 

109.21-0602 

2405.7 



20 


1 Buchse 

109.21-0603 

2405.7 



21 


1 Sechskantschraube M6x14 

LgN 14180.1 

1452.5 


Fr 

22 


1 Sicherungsblech 

109 . 27-0611 

1452.2 


Tr 

23 

1 

Bremsleitung links vollst. 

109.219-04 

- 

T 

Fr 

24 

1 

Untere Beinabdeckung links vollst. 

109.219-02 


J>Fie BF 

109 F Tr 

25 

1 

Obere Beinabdeckung links vollst. 

109.219-03 


I 

Fr 


Stand am 1.10.42 


Ersatzteil- Liste 


Bau- 

Gruppe: 261 

109 o 

Fahrgestell rechts 

Seite: 166g 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vwtomm« 

i.ßdugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts -Nr. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

s 


1 Federbein rechts 
1 Öldruckbremse rechts 
1 Laufrad 660x160 
1 Lauf decke 660x160 
1 Schlauch 660x160 
1 Federheinkopf rechts 
1 Bremsleitung rechts 
1 Untere Beinahdeckung rechts 
1 Obere Beinahdeckung rechts 


8 - 2787.12 
8-3607 B-3 
8-2089 A-1 


109.261-001 

109.220- 04 

109.220- 02 

109.220-03 


l66i/3 

l66i/4 

l66i/5 

1 66 i/6 

l66i/7 

l66i/8 

166 i/2 3 

l66i/24 

l66i/25 


Stand am 1.10.42 


166 h 


Messerschmitt 

A.9. 


Augsburg 


Fahrwerk 

Baugruppe: 

Fahrgestell rechts 109*261 


Ersatzteilliste 
BF 109 6 




Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Fahrwerk 


Baugruppe: 


Fahrgestell rechts 

109.261 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 


sm- 

u hli 
leug 


Benennung 


Ersatzteil - Nr. 

Flieg -Nr. 
Normteil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

11a 

11b 

11c 

1 1 d 

12 
11 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 


Fahrgestell rechts vollst. 

Federbein rechts mit Bad vollst. 
Federbein rechts 


Öldruckbremse rechts 
Laufrad 6b0x 1 60 

Lecke 6bOx1 60 
Schlauch 660x160 


Federbeinkopf rechts vollst« 


1 Fe der ge hause 
1 Feder 
1 Federbolzen 

1 Hülse 

2 Sieb 0 24 

1 Band' 9x250 
1 Spanner 9 > 5 
1 Lasche 
1 Buchse 19x8,5 
1 Klinke 

1 Gelenklager Innenring 8 
1 Buchse 19x9 
1 Sechskantbolzen 12x36 
1 Kronenmutter MIO 
1 Buchse 
1 Buchse 

1 Sechskantschraube M6x14 
1 Sicherungsblech 

Bremsleitung rechts vollst. 


Untere Beinabdeckung rechts vollst. 


Obere Beinabdeckung rechts zollst. 


109.261 

109.261-Z01 
8-2787.12 
8-5607. B-5 
8-2089 A-1 


109.261-001 
109.211-0102 
109. 21-0608 

109.21- 0607 

109.219- 0105 
109-219-0106 
I*N 18191 
LgN 18191 

109.261- 00l.003 
BfN 1 

109.261- 001.004 
DINL 351 

BfN 1 

LgN 14144.5 
LgN 14488 

109.21- 0602 
109.21-0603 
LgN 14180.1 
109.27-0611 

109.220- 04 

109 . 220 - 02 

109.220-03 


EC 

EC 

EC 

Conti 

Conti 


3115.4 

1630.6 

1452.4 
1010.2 
2160.9 
1010.2 
Flußst , 
1$20 
2405.7 
1208 

1255.6 

2405.7 

1452.5 

1150.2 
2405.7 
2405.7 
1452.5 

1452.2 


} 


fr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Tr 

Tr 

Tr 


> Wie BF 1 09 F Tr 

Tr 


Stand am 1.10.42 


Ersat 3 teil - Liste 


Bau- 

Gruppe: 264 - 

109 G 

Sporn 

Seite: 166 l 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vortommfit 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr. 


1 1 
2 1 
3 1 


Faderstrebe 
Einzieharm 
Spornrad 350^135 

(wahlw. 8-3512 B2 Kronprinz bestellen) 


8-2926 G-1 
8-2784 A-2 
8-2203 L-1 


1 66n/2 
166 n/3 
l66n/4 


4 1 

5 1 

6 1 


Laufdecke 350x135 
Schlauch 350x135 
Verbindungsteile 


109.212-04 


1 66n/5 
l66n/6 
l66n 


Stand am 1.10.42 


166 m 


Messerschmitt 


A.G . 

Augsburg 



Fahrwerk 

Baugruppe: 


Sporn 


109 . 264 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 










76^/7 


Messerschmftt 

Fahr werk 


Ersatzteilliste 





A.G. 

Baugruppe: 


BF 709 G 


• 


Augsburg 

Sporn 

109.264 





su*. 



Ersatz teil - Nr. 





Orts -Nr. 

2tML 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 




wtg 



Normteil Zeichen 





1 

1 

Sporn vollste 

109.264 

- 

9t 



2 

1 

Federst rebe 


8-2926 G-1 

- 

EC Tr 



3 

1 

Einzieh&rm 


8-2764 A-2 

- 

EC Tie BF 109 F T» 



4 

1 

Spornrad 3 SO* 1 35 

8-2203 L-1 

— 

EC Tr 





( wähl w. 8-35 12 B2 Kronprinz bestellen^ 






5 

1 

Decke 350* 1 3? 

- 

- 

Conti Tr 



6 

1 

■Schlauch 350x135 

- 

- 

Conti Tr 


• 



Ye rb indungst e i le 






7 


1 Sschskantbolzen 6x23 

LgN 14U4.5 

1452 . 

5 

-> 

Tr 



8 


1 Scheibe 6 


BfN 49 

1452.4 

> ’Jie BF 109 F Tr 



9 


1 Kronenmutter Al6 

LgN 14468 

1150. 

2 

Tr 


• 









• 
















Stand am 1.10*42 


ERSATZTEIL- LISTE 


BF 109 G 



MESSERSCHMITT A.G. 
AUGSBURG 

AUSGABE: MARZ 1942 Lfd.Nr. ■— 



Tag 

Mon. 

Jahr 

Tag 

Mon. 

Jahr 

Tag 

Mon. 

Jahr 


Mon. 

Jahr 

Stand vom 













Stand vom 













Stand vom 














Leitwerk 


Höhenflosse 


109.33 6 Seite I66r-l66t 


42 


Ersatjteii- Liste 


Bau- 

Gruppe: 336 

109 G 

Höhenflosse 

Seite: I66r 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


VoftorniM 
t Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr 


Verbindungsteile 


166 t 


Stand am 1.10*42 


J66 S 


Messerschmitt 

A.e. 

Baugruppe : 


Augsburg 

Höhenflosse 

109.536 


Ersatzteilliste 
BF/09 G 


48 

32 

42 

26 

49 

33 

43 

27 


34 

44 

47 




49 



-31 



I — 31 
30 


1 10 42 


166 t 


Messerschmitt 

Leitwerk 

A.S. 

Baugruppe: 

Augsburg 

Höhenflosse 109.336 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts -Nr. 

SfStk 

2 thU 
Flug- 
zeug 

Benennung 

Ersatzteil - kr. 

Flieg -kr. 
kormteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Höhenflosse vollst. 

109-336 

_ 

Tr 

2 

2 

Schalenhälfte vollst. 

IO 9 . 336 -ZOOI 

- 

Tr 



Verbindungsteile 




25 


2 Scharnierstift 6 ff $ 1185 t lg. 

IO 9 . 3 IO-IJO 4 

1452.4 

Tr 

26 


2 Bolzen 

109.310-1305 

1452.5 

x. 

27 


2 Oe lenklager GL 14 

DIKL 351 

- 

1 

28 


1 Bolzen 

IO 9 . 3 IO-I 306 

1452.5 

Tr 

29 


2 Scheibe 12 

BfN 49 

1452.4 

Tr 

30 


1 Scheibe 14 

BfN 49 

3115.5 

Tr 

31 


3 Kronenmutter M12x1 t 5 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

32 


2 Sechskantbolzen 8x39 

L& 14144.5 

1452.5 

Tr 

33 


2 Scheibe 8 

LgN 14553.2 

3355.5 

Tr 

34 


2 Kronenmutter Ü8 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

3$ 


8 Senkscheibe 5 t 3 

BfN ‘14520 

3116.5 

Tr 

37 


8 Senkschraube M5x14 

JuN 14154 

1040.7 

Tr 

38 


2 Versteifungsblech 

109. 3 10-1 308 

3116.5 

Tr 

39 


4 Senkschraube M6x22 

JuN 14154 

1120.3 

Tr 

40 


4 Scheibe 6 

WB H533.1 

1150.2 

Tr 

41 


4 Sechskantmutter H6 

LgN 14485.1 

1150.2 

Tr 

42 


6 Sechakantbolzen 8x37 

LgN 14144.5 

1452.5 

Tr 

43 


6 Scheibe 8 

LgN 14533.2 

3355.5 

Tr 

44 


6 Kronenmutter M8 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

45 


1 Scharnierhälfte links 

109.310-0401 

3310.2 


46 


1 Schamierhälfte rechts 

109.310-0402 

3310.2 


47 


2 Senkschraube M5xl6 

JuN 14154 

1040.7 

Tr 

48 


14 Senkschraube &5x14 

JuN 14154 

1040.7 

Tr 

49 


16 Senkscheibe 5t 3 

BfN 14520 

3116.5 

Tr 


Stand am 1.10 # 42 


Tragwerk links F 56 


Pliigel links 

109.590 

Seite 

169-172 

Lose Teile im Flügel links 

109.592 

Seite 

173-176 

Restabdeckung im Flügel links 

109.579 

Seite 

177-134 

Kühlerve rkieidung mit Klappen 

109.581 

Seite 

185-188 

Steuerung im Flügel links 

109. 418 

Seite 

189-194 

T r i ebw e rksh e d ienungs ge s t änge 

109.871 

Seite 

195-200 

GM-1 Anlage im Flügel links 

109.885 

Seite 

201-204 

Öldruckanlage im Flügel links 

209.906 

Seite 

205-208 


Ersatzteil- Liste 

109 o 


Flü'gel links 


Bau- 

Gruppe: 109.590 


Seite: 169 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


MammeR 
i. ^gruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr. 


läuptholm 

7e rb indungst e i le 

i Itrebenkanal 


109.590- 001 

109.590- 027 

109.590- 028 


Hl 

171 

171 


Stand am 1.10.42 


170 


Messerschmitt 

A.B. 


Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

fflügel links 109.590 


Ersatzteilliste 

BF109G 


23 



2726 


Stand am 1.10.42 


171 


Mess 

Au 






Ersatzteilliste 

BF 709 6 

erschmitt 

A.G. 

gsburg 

Tragwerk links 

Baugruppe : 

Flüg.1 link. 109.590 








sm 



Ersatzteil - Nr 




Orts Nr 

IQbh, 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


leug 



Normte il z e ich en 






Untergruppen und Sinne lte 11# für 







Flügel linke 







Teile für Hauptholm 





1 


1 Gelenklager 

109.10-0716 

- 



2 


1 Gelenkband 

109.590-001.023 

1456 


Tr 

3 


4 Sechskantbolsem 10x20 

Lg» 14144.5 

1452. 

5 

Tr 

4 


4 Scheibe 10 

Lg* 14533.1 

1150.2 

Tr 

5 


4 Kronenmutter MIO 

len 14400 

1150.2 

Tr 

5* 


2 Keil 


109.590-001.013 

3115. 

5 

Tr 

5b 


8 Sechskantschraube M5x20 

Lg* 14180 

1452. 

5 

Tr 

5o 


8 Kronenmatter M5x1,5 

LgN 14488 

1040.7 

Tr 



Verb indungs teile 





6 


20 Senkschraube 

109.534-2776 

1452.5 

Tr 

7 


20 Scheibe 

8 

Bf* 49 

1452.4 

Tr 

8 


20 Sechskantmutter M8 

Lg* 14483.1 

1150. 

2 

Tr 

9 


1 Anschlußbeschlag 

109.534-27H01 

- 


Tr 

10 


10 Sechskantschraube M6 x18 

LgH 141 80 

1452. 

5 

Tr 

11 


10 Scheibe < 

6 

Lg* 14553.1 

1150.2 

Tr 

12 


10 Kronenmutter tt6 

lg* 14468 

1150.2 

Tr 

13 


1 Sechskantbolzen 12x32 

Lg* 14144.5 

1452. 

5 

Tr 

14 


1 Scheibe 12 

Lg* 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

15 


1 Kronenmutter Ml 2x1 ,5 

LgN 14488 

1150. 

2 

Tr 

16 


1 Böckchen 


109.534-2782 

.3115.5 

Tr 

17 


1 Böckchen 


109.534-2783 

3115. 

5 

Tr 

18 


1 Böckchen 


109.534-2795 

3115. 

5 

Tr 

19 


3 Blech 


109.534-2784 

5116.5 

Tr 

20 


9 Sechskantschraube M6x18 

Lg* 14180 

1452.5 

Tr 

21 


9 Scheibe 6 


Bf* 49 

1452. 

4 

Tr 

22 


9 Kronenmutter M6 

Lg* 14488 

1150. 

2 

Tr 

25 


1 Pendelkugellager 10 C6 

BI* L89 

- 





Teile für Strebenkanal 





24 


1 Beschlag 


109.50-7002 

1456.5 


25 


1 Gelenklager GL 14 

BI* L351 

- 


; 

26 


1 Halteplatte 

109.590-028.010 

1452.5 

Tr 

27 


2 Sechskantschraube Ml 0x36 

LgH 14180 

1452.5 

Tr 

28 


2 Sicherungsblech 10»3 

DI* 93 

1010. 

2 

Tr 

29 


2 Sechskantschraube M10x40 

LgH 14160 

1452.5 

Tr 

30 


2 Scheibe 10 

Lg* 14533.1 

1150.2 

Tr 

31 


2 Sechskantmutter MIO 

Lg* 14483.1 

1150. 

2 

Tr 


Stand am 1.10*42 


Ersat3teil - Liste 


Bau- 

Lose Teile im Flügel links 

gruppe: 109.592 

109 G 

Seite : 173 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkommen 
i. Baugruppe 


1 1 
2 1 

3 1 

4 1 


Eandlochdeckel 
Handkappe 
Äußerer Deckel 
Innerer Deckel 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 
Orts -Nr. 


109.592-006 

175/1 

109.592-010 

175/3 

109.592-12 

175/12 

109.592-13 

175/15 


Stand am 1.10.42 


174 


Messerschmitt 


A.G . 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Lose Teile im Flügel links 109*592 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



175 


Messerschmitt 

. 4.6. 


Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Lose Teile im Flügel links 109*592 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts -Nr. 

Stk fr 

Zttlfl 

flug- 

leug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr, 

Flieg - Nr. 

Normteil Zeichen - 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Handlochdeckel vollst. 

109.592-006 


Tr 

2 


2 Schn&ppverschluö 38 

sur 16420 

- 


3 

1 

Bandkappe links volle t. 

109.592-010 

- 

Tr 

4 


1 Verkleidung 

109.538-1001 

Plexigl, 

Tr 

5 


1 Dichtung 

109.592-010.003 

Gummi 

Tr 

6 


4 Senkschraube M4x14 

JuH 14154 

1040.7 


7 


1 Sechskantbolzen 8x117 

LgN 14144.5 

1452.5 

Tr 

8 


1 Scheibe 8 

Bf* 49 

1452.4 

Tr 

9 


1 Kronenmutter M6 

Lgff 14488 

1150.2 

Tr 

10 


1 Bolzen 

109.538-0736 

1452.5 

Tr 

11 


1 Sechskantmutter MIO 

Lg* 14483.1 

1150.2 

Tr 

12 

T 

Äu3erer Deckel voll st. 

109.592-012 

- 

Tr 

13 


69 Senkschraube M6x14 

JuK 14154 

1120.3 

Tr 

14 


18 Senkschraube 155x18 

DIS 63 

1040.7 

Tr 

15 

1 

Innerer Deckel vollst« 

109.592-013 


Tr 

16 


70 Senkschraube 156x14 

JuH 14154 

! 1120.3 

Tr 

17 


2 Seniischraube M5x25 

DIS 63 

1040.7 

Tr 

18 


2 Senkschraube il6x30 

JuS 14154 

1120.3 

Tr 

19 


11 Senkschraube il^xl 8 

du 63 

1040.7 

Tr 


Stand am 1*10.42 


Ersatzteil- Liste 

109 Gr 


Re s tab de ckung 


Bau- 

Gruppe: 109. 579 


5 eite: 177 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkommen 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr 


Abdeckklappe 
Klappenwelle 
Klappenverriegelung 
Klappennot zug 


109.579- 0,01 

109.579- 002 

109.579- 003 

109.579- 005 


179/1 

179/2 

181/1 

183/1 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


178 


Messerschmiit 


A.G . 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Heatabdeckung 109*579 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



179 


Messerschmitt 

A.S. 


Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Bestabdeckung 109*379 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts-Nr. 

m 

iteg 

Benennung 

Ersatz teil - Nr. 

Flieg - Nr. 

Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Sinzelt eile für 






BeetaMeckung 




1 

1 

Abdeckklappe vollst* 

109.579-001 

- 

Tr 

2 

1 

Klappenwelle voll et* 

109.579-002 

- 

Tr 

3 


1 Inneres Lager 

109.579-002H001 

- 

Tr 

4 


1 Buchse 10x10 

BfS 1 

2405*7 


5 


5 Sechskantschraube M6x 14 

LgS 14180 

U52.5 

Tr 

6 


5 Scheibe 6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

7 


5 Kronenmutter U6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

•8 


1 Welle 

109. 579-00 2H003 

- 

Tr 

9 


1 Bolzen 

109.579-002.005 

1452.5 

Tr 

10 


1 Hebel 

109.579-002H004 

- 

Tr 

11 


1 Scheibe 8 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

12 


1 Kronenmutter M8 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 

13 


1 Äußeres Lager 

109. 579-00 2H002 

- 

Tr 

14 


1 Lager 

109.579-002.024 

Pr.Kl.Ö 


15 


5 Sechskantschraube M6x14 

LgS I4I8C 

1452.5 

Tr 

16 


5 Scheibe 6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

•7 


5 Kronenmutter Iä6 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 

21 


1 Scheibe 

109.579-002.006 

Pr.Kl.O 

Tr 

22 


1 Hebel 

109.579-002H005 

- 

Tr 

23 


1 Scheibe 

109-579-002.007 

1010.2 

Tr 

24 


1 Schraube 

109.579-002.004 

M52.5 

Tr 

25 


1 Sechskant bolzen 6x23 

LgB 14144.5 

1452.5 

Tr 

26 


1 Scheibe 6 

Lg B 14533.1 

1150.2 

Tr 

27 


1 Kronenmutter M6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

28 


10 Senkschraube M8x34 

JuB 14154 

1120.3 

Tr 

29 


10 Scheibe 8 

LgN 14535.1 

II50.2 

Tr 

30 


10 Kronenmutter H8 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 

.31 


1 Verbindungsstück 

109.579-002.001 

3116.5 

Tr 

32 


1 Hebel 

109. 579-002.008 

3116.5 

Tr 

33 


3 Bolle 

109.579-002.003 

1452.5 

Tr 

33a 


1 Bolle 

109.579-002.009 

1452.5 

Tr 

34 


3 Sechskantschraube M6x16 

XgN 14180 

1452.5 

Tr 

35 


3 Scheibe 6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

36 


3 Kronenmutter U6 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 

37 


1 Sechskantschraube M6x18 

I«N 141 80 

1452.5 

Tr 

38 


1 Scheibe 6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

39 


1 Kronenmutter M6 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 


Stand am 1. 10.42 


180 


Messerschmiit 


A.G . 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Best &bd*okung 109*579 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 




181 


Mess 

Al 






Ersatzteilliste 

BF 709 G 

erschmitt 

A.G. 

igsburg 

Tragwerk links 

Baugruppe: 

Be.t.bd.ckiug 109*579 








Mtk 



Ersatzteil - Nr 




Orts Nr. 

lthh 

Flug- 


Benennung 

flieg ■ Nr 

Werkstoff 

Bemerkungen 


zeug 



Norntteilze<chen 




1 

1 

Klappenrerrie gelang Tollst. 

109*579-003 

! ** 

i 


Tr 

2 


1 Hebel 


109- 579-00 5B002 



Tr 

3 


1 Büchse 


109.579-003.006 

1452.4 

Tr 

4 


1 Senkschraube Ii6x24 

Id 14154 

1120.3 

Tr 

5 


1 Scheibe 6 


lg» 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

6 


1 Sechskantmutter Ii6 

Id 14483*1 

1150. 

2 

Tr 

7 


1 Riege Iführung 

1 09 * 579-003*003 

- 


Tr 

6 


4 Senkschraube M6 x26 

Je» 14154 

1120. 

5 

Tr 

9 


4 Scheibe 6 


lg* 14533*1 

1150.2 

Tr 

10 


4 Sechskantmutter U6 

lg* 14483*1 

1150 . 

2 

Tr 

11 


1 Druckfeder 10x0,8x7 

Bf* 19110.1 

1181. 

8 

Tr 

12 


1 Siegel 


109*579-003*002 

1452.5 

Tr 

15 


1 Sols.s 3*12 

Lg» 15229 

1040.7 

Tr 

14 


1 Scheibe 5 


I«* 14533.1 

1150.2 

Tr 

15 


1 Linaenschraube M4x2G 

OH 85 

1040.7 

Tr 

15a 


1 Schei be 


Bf* 51 

1000*0 

Tr 

16 


1 Buchse 


IO 9 . 579 -OO 3 .OO 7 

1452.4 

Tr 

17 


1 Stoßstange 

109-579-003H001 

- 


Tr 

18 


1 Scheibe 4 


Id 14533.1 

1150.2 

Tr 

19 


1 Kronenmutter U4 

Id 14488 

1040. 

7 

Tr 

20 


1 Draht zug 


109.579-003H005 

- 


Tr 

21 


1 Gabel sp&nnschraube linke 4 

BDI 177 

1120.3 

Tr 

22 


1 SpannBchloßmutter 4 

DI* 175 

2150.7 

Tr 

23 


1 Ösenspannschraube 

109.579-003.062 

1120. 

3 

Tr 

24 


1 Drahtseilhülse 5 »2 

Me* 15531 

7120.3 

Tr 

25 


1 Drahtseil 

1,8j 500 lg. 

BI* 19 

1180. 9 

Tr 

26 


1 Bolzen 4^14 

lg* 15229 

1040.7 

Tr 

27 


1 Scheibe 4 


1«* 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

29 


1 Draht seilhüise 5»2 

Me* 15531 

1120. 

3 

Tr 

31 


1 Riegelführung 

109.579-003H004 

- 


Tr 

32 


1 Vinkel 


109.579-003.004 

1452.2 

Tr 

33 


4 Senkschraube M6x26 

Ju* 14154 

1120.3 

Tr 

54 


4 Scheibe 6 


lg» 14533.1 

1150.2 

Tr 

35 


4 Sechskantmutter M6 

Id 14483.1 

1150. 

2 

Tr 

36 


1 Druckfeder 10x0,8x7 

Bf* 19110.1 

1181. 

8 

Tr 

37 


1 Riegel 


109.579-003.003 

1452.5 

Tr 

38 


2 Bolzen 4x14 

id 15229 

1040.7 

Tr 

39 


2 Scheibe 4 


id 14533.1 

1150 . 

2 

Tr 

40 


1 Hebel 


109 . 579 - 003.010 

1452 . 

2 

Tr 

41 


1 Buchse 


109. 579-003. 008 

1452.4 

Tr 

42 


1 Sechskantschraube M6xl6 

lg* 141 80 

1452 . 

5 

Tr 

43 


1 Scheibe 6 


id 14533.1 

1150 . 

2 

Tr 

44 


1 Kronenmutter M6 

lg* 14486 

1150 I 2 

Tr 


Stand am 1,10.42 



182 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Eestabdeckung 109 * 579 


Ersatzteilliste 

8FJ09G 



25 



Stand a m 1*10.42 


m 


Messerschmitl 

A.6. 


Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Be stabdeckung 109*579 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Qrts-Nr. 

m 

ißhli 

1H§ 

Benennung 

Ersatzteil- Nr. 

Flieg -Nr. 

Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


Klappennotzug vollat • 

109*579-005 


Tr 

2 


1 Drahtseil 1,8 

DIKL 9 

1180.9 

Tr 

3 


1 Drahtseilhülse 4,9 

MeK 15532 

1120.3 

Tr 

4 


1 Draht seilhülse 5»9 

MeN 15532 

1120.3 

Tr 

5 


1 Bolzen 4*10 

LgN 15229 

1040.7 

Tr 

6 


1 Scheibe 4 

BfN 51 

1000.0 

Tr 

7 


1 Blech 

109.579-005.001 

1010.2 

Tr 

6 


1 Sechskantschraube M6 x20 

LgN 14180 

1452.5 

Tr 

9 


1 Kronenmutter U6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

10 


1 Sechskantschraube M6x20 

Lgtf 14180 

1452.5 

Tr 

11 


1 Blech 

109.579-005.002 

1010.2 

Tr 

12 


1 Scheibe 6 

BfN 51 

1000.0 

Tr 

13 


1 adle 

109.21-1515 

3115.5 

| Tr 

14 


1 Hochschulterkugellager ELö 

DIB 625 

- 

15 


1 Scheibe 6 

BfN 51 

1000.0 

Tr 

16 


1 Federring B 6,4 

DIN 127 

Federst 

Tr 

17 


1 Sechskantmutter ii6 

LgN 14483.1 

1150.2 

$r 

16 


1 Führung 

109.579-005H003 


Tr 

19 


1 Linsenschraube M5*8 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

20 


1 Federring B 5» 3 

DUi 127 

Federst 

Tr 

21 


1 Sechskantmutter 1*5 

IgN 14483.1 

1040.7 

Tr 

22 


1 Führung 

109.579-005H002 

- 

Tr 

23 


1 Linsenschraube M5x8 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

24 


1 Federring B 5t 3 

DDT 127 

Federst 

Tr 

25 


1 Sechskantmutter 1*5 

LgN 14483.1 

1040.7 

Tr 

26 


1 Drahtseil 1,6 

DIKL 9 

1180. 9 

Tr 

27 


1 Draht seilhülse 3»? 

MeH 15531 

1120.3 

Tr 

28 


1 Bolzen 4x12 

LgN 15229 

104C. 7 

Tr 

29 


1 Scheibe 4 

BfN 51 

1000.0 

Tr 


Ersatzteil- Liste 


Bau- 

109 G 

Kühlerverkleidung links 

Gruppe^ 09. 581 

Seite; 185 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Mmmrn 

i.8 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr. 


1 i 

2 1 

3 1 

4 1 


Kühl e rve rkleidung 
Obere Klappe 
Untere Klappe 
Einlauflippe 


109 * 581-001 

109 * 581-003 

109 * 552-03 

109 * 570-05 


187/1 

187/7 

187/12 

187/22 


186 


Messerschmiit 


A.G . 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Kühlerverklaidung links 109*501 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



187 









Messerschmitt 

A.6. 

Tragwerk links 

Baugruppe: 



Ersatzteilliste 

BF 7096 


Augsburg 

klhlerrerkleidung links 

109.581 









Orts -Nr. 

m 

za U 
** 
ltO§ 

Benennung 

Ersatz Ut! - ttr. 

Mag -Nr. 
ftormtai! zetchan 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Klnsel teile für 







Kfihlerrerkleidung links 





1 

1 

KZUilerrerkleldsag Tollst« 

109.581-001 

- 


Tr 

2 


1 Sohsmieratift 839 lg. 

109 . 570-0106 

3115 . 

7 

Tr 

3 


1 Beohteokprofil 823 lg» 

109 . 570-0108 

H-Gaswi 

Tr 

4 


t Beohteokprofil 800 lg« 

2 Rechteokprofil 789 lg* 

109.5700146 

109 . 570-0139 



5 


B-Otma i 

4* 

Tr 

6 


4 Fahnenprofil 213 lg* 

109. 570-0116 

M-Guo&l 

Tr 

7 

1 

Obers Klopp* rollst. 

109.581-003 

- 


Tr 

8 


1 Scheib* 10 

LgH 14533.1 

1150* 

2 

Tr 

9 


1 Gelenklager Ql 6 

DIHL 351 

- 



10 


1 Buchs* 16x6,5 

BfH 1 

2405. 

7 


11 


1 Qeleaklager QL 6 

DIHL 35 '1 

- 



12 

1 

Upter* Klopp* rollst. 

109.552-03 

- 


Tr 

13 


1 Sohaib« 10 

LgS 14553.1 

1150. 

2 

Tr 

14 


1 Gelenklager QL 6 

DIHL 351 

- 



15 


1 Buchs* 16x6,5 

BfH 1 

2405.7 


16 


1 Gelenklager GL 6 

DIHL 351 

- 



17 


2 Ssnksohraub* K6x18 

JuH 14154 

1120. 

5 

Tr 

18 


1 Abbindung 125 

BfH 123 

- 


Tr 

19 


2 Linsenschraube 114x10 

DIH 85 

1040. 

7 

Tr 

20 


2 Tederring B 4» 3 

DIH 127 

Tederst 

Tr 

21 


2 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040*7 

Tr 

22 

1 

Äinlauflippe rollst. 

109.570-05 

- 


Tr 

23 


2 Buchse 


109.570-0503 

2405* 

7 


24 


6 Senkschraube Ä4xl0 

JaH 14154 

1040* 

7 

Tr 

25 


1 ösensobraub* 

109.570-02H03 

- 


Tr 

26 


1 Kugellager £5-17 

DIHL 69 

- 



27 


1 Tederring B 8,5 

DIH 127 

Federst 

Tr 

26 


1 Sechskantmutter M8 

LgH 14483.1 

1150.2 

Tr 




Ersatz teil -Liste 
109 o 


Bau- 


Steuerung im Flügel links 


Gruppe: 109,41 q 
Seite: 189 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Mommm 

j.ßaugruppe 


Benennung 


1 

2 

3 

5 

6 


1 

1 

1 

1 

1 

2 


Zwiachenhebel bei Bippe 2 
Umlenkhebel bei Bippe 4 
Stoßstange für Querruder bei Rippe 2 
Stoßstange zuo Querruder 
Zwischenhebel bei Bippe 9 
Vorflügelgetriebe 


Untergruppe 

Seite 

Orts-Nr 

109. 418-001 

191/1 

109.418-002 

191/24 

Bfir 127 

1916/1 

109 . 418-004 

1916/2 

109 . 418-003 

195/1 

109 . 416-001 

195/17 


Stand am 1.10.42 


190 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Steuerung im Flügel links 


109*418 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



Stand am 1 «10*42 


191 


Messersthmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe : 

St.ueruag ia Flügel links 109 » 41 ® 


Ersatzteilliste 

BF109G 


Orts -Nr. 

m. 

uhk 

flog- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil- Nr 

Flieg -Nr.. 
Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Einselteile flir. 






Steuerung in Flügel links 




1 

1 

Zwischenhebel bei Rippe 2 Tollst. 

109.418-001 

. 

Tr 

2 


1 

Hebel 

109.412-0101 

3115.4 



5 


2 

Kugellager 14 C6 

SIN L89 

- 



4 


1 

Distanz 8 tück 

109.412-0102 

3H5.5 


> Ir 

5 


2 

Hochschulterkugellager EL 6 

DDT 625 



\ 

6 


2 

Sg-Riag J 19x1 

Lg« 15237 

Federst 


L 

7 


2 

Abdeckscheibe A 6 

BfN 111 

3116.5 

Tr 

8 


1 

Sechskant bolzen 6x37 

LgN 14144.5 

1452-5 

Tr 

9 


1 

Scheibe 6 

BfN 49 

3H5.5 

Tr 

10 


1 

Kronenmutter k6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

11 


1 

Hebel 

109. 41 2-01 H02 

- 

Tr 

12 


1 

Ring 

109.412-0127 

Pr.KL.G 

• 

15 


1 

Rohr 

109. 412-0 T26 

3H5.5 


14 


2 

Hochschulterkugellager 16101 

SIN 625 

- 


15 


2 

Sg-Ring J 3Öx1 f 2 

lg» 15237 

Federst 


?6 


2 

Gelenklager GL 8 

BIN L351 

- 


17 


2 

Ableckscheibe A 12 

BfN 111 

3116.5 

Tr 

18 


1 

Sechskantbolzen 12x64 

LgN 14144.5 

1452.5 

Tr 

19 


2 

Sicherungsblech 13 

BIN 93 

1010.2 

Tr 

20 


1 

Sechskantmutter E12x1 # 5 

LgN 14484.1 

1120.3 

Tr 

21 


4 

Sechskantschraube M8x32 

LgN 141 80 

1452.5 

Tr 

22 


4 

Scheibe 8 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

25 


4 

Kronenmutter MS 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

24 

1 

Umlenkhebel bei Rippe 4 Tollst. 

109.418-002 


Tr 

25 


1 

Hebel mit ff eile 

109.412-02H02 

- 

Tr 

26 


2 

Gelenklager GL 8 

BIN L351 

- 


27 


2 

Pendelkugellager 1200 

BIN 630 

- 


28 


2 

Scheibe 

109.412-0202 

Leder 

Tr 

29 


2 

Abdeckschale 

109.412-0201 

1010.2 

Tr 

50 


4 

Rohr 

109.412-0203 

3H5.5 


51 


2 

Lagerung 

109.418-002B001 

- 

Tr 

52 


6 

Sechskantbolzen U6x31 

LgN 14144.6 

1452.5 

Tr 

55 


6 

Scheibe 6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

54 


6 

Kronenmutter M6 

LgN 14488 

1T50.2 

Tr 

55 


2 

Lagerbock 

109. 418-002. 010 

3115-4 

Tr 

56 


2 

Rietbolzen 

109.412-0211 

1452-5 

Tr 

57 


2 

Scheibe 12 

BfN 49 

1452-4 

Tr 


Stand a:i: 1.10. A 2 


191a 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe. 

Steuerung in Flügel links 109*418 


Ersatzteilliste 

BF109G 




191b 


Messerschmitt 

A.G. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Steuerung i* Flügel llaka 


109.41S 


Ersatzteilliste 

BF709G 


Qrts-Nr. 


Stick 

uhti 

Reg- 

ung 


Benennung 


Ersatz teil - Nr. 

Flieg - Nr. 
Normteil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


Stoßstange für Querruder bei Rippe 2 


BfH 127 


Tr 


A 25x1x407 



Stoßstange aaa Querruder vollat • 
2 Sechskantbolsen 6x19 
2 Abdeckblech 12 
4 Schutsscheibe 10,5 
2 Scheibe 6 
2 Kronenmatter M6 
1 O&belbolxen 14 
1 Sechskant aut ter MIO 


109. 4 18-004 

- 

Lg* 14144*5 

1452.5 

BfH 118 

Federet 

BfH 118 

B. Ledei 

BfH 49 

3H5.5 

LgH 14486 

1150.2 

BfH 114 

1604.5 

LgK 14483*1 

1040.7 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Stand am 1,10.42 


192 


Messerschmitt 

A.G. 

Tragwerk links 

Baugruppe: 


Augsburg 

Steuerung im Flügel linke 

109.418 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 




193 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Steuerung im Flügel linke 


109.418 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Vts-Nr. 

m- 

imH/l 

Ftf- 

ueg 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 

Norm teile eichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Zvischenhebel bei Hippe 9 vollet* 

109.418-003 


Tr 




1 

Bohr 

109.412-0301 

1452.9 

1 

2< 



1 

Pendelkuge llager 13305 

DIB 630 

- 

> Tr 




1 

Kapsel 

109.412-0302 

1010.2 

i 

3 


1 

Hebel 

109.43-0502 

3115.4 

L Tr 

4 


1 

Kugellager 14 C 6 

DIBL 89 

- 

J 

5 


1 

Zylinderschraube £10x30 

DIH 91? 

1452.5 

Tr 

6 


1 

Bebel 

109.43-0501 

3115.4 

1 

7 


1 

Pendelkuge llager 13303 

DIB 650 

- 

Tr 

8 


1 

Kugellager 14 C 6 

MBL 89 

- 

J 

9 


1 

Abdeckscheibe B 8 

BfB 111 

3116.5 

Tr 

10 


1 

Sechek&ntbolzen 6x45 

LgS 14144.5 

1452.5 

Tr 

11 


1 

Scheibe 6 

BfB 49 

3115.5 

Tr 

12 


1 

Xronenmutter ii6 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 

13 


2 

Lagerung 

109.41 3-003HO0 

- 

Tr 

14 


4 

Sechskantschraube £6x30 

LgB 141 80 

1452.5 

Tr 

15 


4 

Scheibe 6 

LgB 14533.1 

1150.2 

Tr 

16 


4 

Kronenmutter M6 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 

17 

2 

Vorflügelget riebe vollste 

109.416-001 

- 

Tr 

18 


2 

Rollkoppel 

1O9.416-OO1H0O 

- 

Tr 

19 


2 

Koppel 

109.416-001 .02; 

3115.4 

I fr 

20 


4 

Gelenklager GL 12 

DIBL 351 

- 

r 

21 


8 

Scheibe 

109. 416-001.026 

3H6.5 


22 


4 

Bolzen 

109.416-001 .026 

1452.5 


23 


8 

Hochschulterkugellager EL 8 

DIB 623 

- 


24 


8 

Lauf ring 

109.416-001.027 

1452.5 


25 


8 

Anschlag 

IO9.416-OOI .02S 

Pr.KL.C 

Tr 

26 


2 

Zahnplatte 

109.416-001 .036 

1452.5 

Tr 

27 


2 

Zahnplatte 

109.416-001.031 

1452.5 

Tr 

28 


2 

Klaue 

109.518-1204 

3115.4 

Tr 

29 


4 

Nietbolzen 10x20 

BfB 107 

1452.5 

Tr 

30 


4 

Scheibe 10 

BfB 49 

1452.4 

Tr 

31 


4 

Sechskantschraube Ul 0x26 

LgB 14180 

1452.5 

Tr 

32 


4 

Scheibe 12 

LgB 14533.1 

1150.2 

Tr 

33 


4 

Kronenmutter 

109. 416-001. 01C 

1120.3 

Tr 

54 


2 

Sechskantbolzen 8x^1 

LgB 14144.5 

1452.5 

Tr 

55 


2 

Sicherungsblech 8 »4 

DIB 93 

1010.2 

Tr 

36 


2 

Sechskantmutter M3 

LgB 14483.1 

1150.2 

Tr 

37 


4 

Distanzrohr 

109. 416-001. 006 

3115.5 

Tr 

38 


2 

Ring 

109.416-001 .007 

Gummi 

Tr 

59 


4 

Schiene 

109.416-001 .001 

1456.5 

Tr 

40 


8 

Scheibe 

109.416-001.005 

1452.5 

Tr 

41 


4 

Sechskantbolzen t2xo2 

LgB 14144.5 

1452.5 

Tr 

42 


4 

Kronenmut t er Ml 2x 1 f 5 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 


Ersatzteil- Liste 

T r i ebwe r k sh e d i errang s rr e s t äng e 

Bau- 

Gruppe: 

109.873 

109 G 

im Tragflügel links 

Seite: 

195 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Wommen 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr. 


1 1 
2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 
7 1 


Arbeitszylinder 

Lagerung für Arbeitszylinder 

Welle mit üebel 

Zwischenwelle mit üebel 

Zwischenwelle 

Bedienstange 

Bedienstange 13x188 


19-2243-B1 

109*871-005 

109*795-15 

109*873-001 

109*795-12 

109*795-14 

juN 87716 


197/1 

197/? 

197/15 

197/22 

199/1 

199/17 

199/24 


Stand an 1.10.42 


196 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe ■. 

T riebwe rksbed . -Gestänge i . Tragf 1 • 1 inks 109*873 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



197 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Tri«bw*rk»b«d*'-QeBtJiBce i.Tragf 1.1 ink« 109*873 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 


m- 

itttl/i. 

Fhtg- 

ieug 


Benennung 


Ersatzteil- kr. 

Flieg - kr. 
korm teil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


Untergruppen u 
Triebwerksbed . 


en und Einzelteile für 


-Gestänge i.Tragfl.l« 


Arbeitsaylinder 


19 - 2243-91 


Uher München 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 


Lagerung für Arbeitssylinder 
1 Gabelstück 
1 Winkel 

1 Vinkel 

2 Sechskantschraube M6x22 
2 Scheibe 6 

2 Kronenmutter M6 
1 Sechak&ntbolsen 6x25 
1 Scheibe 6 
1 Kronenmut ter 1(6 
4 Sechskantschraube M6x26 
4 Scheibe 6 
4 Kronenmut ter M6 


rollst 


109.871- 005 
109.795-0301 

109.871- 005.001 

109.871- 005.002 
lg» 14190 

149 14533.1 
Lg» 14486 
Lg» 14144.5 
Bf» 49 


3115.5 
3116*5 

3116.5 

1452.5 
1150.2 
1150.2 

1452.5 

3115.5 


Lg» 14486 
Lg» 14180 
Lg» 14533.1 
Lg» 14488 


1150.2 

1452.5 

1150.2 

1150.2 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


15 

16 
17 
16 
18a 

19 

20 
21 


Welle mit Hebel rollst. 

1 Abstandsrohr 

2 Hochsohulterkugellager SL 8 
2 Oe lenklager GL 6 

1 Kugellager »5-17 
1 Sechskantbolsen 6x23 
1 Scheibe 6 
1 Kronenmutter S6 


109.795- 13 

109. 795- 0801 
DI» 625 

DI» L351 
DU L89 
Lg» 14U4.1 
Lg» 14533.1 
lg» 14488 


1030.2 

1255.6 

1255.6 

1452.5 

1452.5 

1150.2 


Tr 

Tr 


Tr 

Tr 

Tr 


22 

1 

Zeischenwelle mit Hebel 

23 


1 Lagerhebel 

24 


2 Buchse mit Bund 21x10 

25 


2 Buchse 8x1 6 

26 


1 Gelenklager GL 6 

27 


1 Hebel 

26 


1 Gelenklager GL 6 

29 


1 Gelenklager GL 10 

30 


1 Hebel 

31 


1 Gelenklager GLD 10 

32 


1 Gelenklager GLD 6 

35 


2 Sechskantbolsen 6x25 

34 


2 Scheibe 6 

35 


2 Kronenmutter 1(6 

36 


1 Seohskant bolzen 

37 


1 Sechskantbolsen 6x23 

3a 


1 Scheibe 6 

39 


1 Kronenmutter »6 

40 


1 Sechskantmutter »6 

41 


4 Scheibe 

42 


1 Gabelstück 


rollst. 


109.873-001 


109.795- 10H01 
Bf» 2 

Bf» 1 
DI» L351 

109.795- 10H03 


24C5.7 

1452.5 

1255.6 


DI» L351 
DM L351 
109. 875-001 H001 
Lg» 15981 
Lg» 15981 


1255.6 

1255.6 

1255.6 

1255.6 


Lg» 14144.1 1452.5 

Bf» 49 1452.4 


Lg» 14486 


1150.2 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Tr 


Tr 

Tr 

Tr 


109. 873-001. 001 1452.5 
lg» 14144.1 1452.5 


Tr 

Tr 


Bf» 49 

Lg» 14486 

lg» 14483.1 
109.795-1004 


3115.5 

1150.2 

1150.2 

gahlle- 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


109.795-05H05 


Tr 


Stand am 1 .10, 42 


198 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Triebwerkabed. -Ge stänke i.Tra^fl. links 109 +& 1 ] 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



16 



199 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Iriebvexksbed.-Cestänge Jus Tragfl.l. 109*073 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 


m- 

uhlf. 

Uug- 

zeug 


Benennung 


Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 
Norm tei/z eichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

24 


Zwisehenwalle Tollst. 

1 tislls mit Hobel 
1 Kugellager *5-17 
1 Führung 
1 Hol tob loch 
1 Hobol 

1 Kugellager *5-17 
1 Führung 

1 Haltebleoh 

2 Bloch 

6 Sechskantschraube *6x14 
6 Federring B6 9 4 
6 Sechskant sutter X6 
8 Senkschraube *4x18 
8 Federring B4»3 
8 Sechskantmutter *4 

Bedienstange 
1 Gabe lechraubc *8 

1 Sechskantsutter *8 

2 Fl&ehrundbolmen 5 

2 Ausgleichscheibe 5 9 3*0 9 6 

Bedienstange 15x195 


109*795-12 
109*795-12101 
BDI L89 
109*795-1202 
109*795-1201 
109*795-12*03 
DDT L89 
109*795-012.017 
109*795-012.01 > 


1255*6 
Pr. II. 
3115*5 

1255*6 
Pr. II. 

3115*5 


109*795-1203 

3116.5 

Lg* 14160 

1452.5 

DDT 127 

Tad.ra 

Lgl 14463*1 

1150.2 

BH 63 

1040.7 

Bll 127 

9«d.r. 

Dü 934 

1040.7 

109*795-14 

— 

Jul 87718.2 

1120.3 

BDI 149 

3115.5 

Jul 15234 

1640.4 

BOI 14529 

3355.5 

Jul 87716 



t». 


fr 

fr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Ersatz teil -Liste 

109 G 


Bau- 


GM 1 -Anlage im Flügel links 


Gruppe: 109.885 
Seite: 201 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

VorfcoMfx 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts-Nr 

1 

1 

Leitungen 

109.885-001 

203 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


Stand am 1.10. 42 


202 


Messerschmift 

Tragwerk links 

A.G . 

Baugruppe: 

Augsburg 

OM 1 - Anlag* 1b yiügsl link« 1Q9.B85 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



203 


Messerschmitt 

Tragwerk links 

A.6. 


Augsburg 

GH 1 - Xnlaee im Plügel links 109.885 


Ersatzteilliste 

BFJ09G 


Orts -Nr. 


Stick- 

zekfi 

Reg- 


ung 


Benennung 


Untergruppen und Einzelteile für 


Ersatzteil - Nr. 

Ft, eg - Nr. 
Norm teil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


1 1 Hohrleitung 


109. 085-00 1H001 


Tr 


Ersatzteil- Liste 


Bau- 

109 G 

Öldruckanlage im Flügel links 

Gruppe: 209.906 

Seite: 205 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkommen 

i.ßasjgruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr. 


1 1 
2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 


Arbeitszylinder für Restabdeckung 

Arbeitszylindereinbau für Restabdeckung 

Schlauchleitung 6x2100 

Schlauchleitung 6x1440 

Steuerventil 

Schlauchleitung 6x290 

Abzweigung 

Bef estigungs teile 


19-2290 A-2 
209.906-001 
RoN 18106.1 
RoN 18106.1 
8-3222 A-2 
RoN 18106.1 
109. 216-03 
209.906-003 


207/1 

207 

207/6 

207/7 

207/8 

207/9 

207/10 

207 


206 


Messerschmitt 

A.e. 


Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

öldruokanl ag» in Flügsl links 209*906 


Ersatzteilliste 

BF109G 


14 

13 




207 


Messerschmitt 

A.a. 

Augsburg 


Tragwerk links 

Baugruppe: 

Oldruck&nlage im Flügel links 209*906 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts-Nr. 


a ■* 

tth/i 

Ret 


Benennung 


Ersatzteil - Hr. 

Flieg - ttr. 
Norm teil z etch an 


Werkstoff 


Bemerkungen 


Untergruppen und Einzelteile für 
Öldruckanlage im Flügel links 


Arbeita Zylinder f. Reatabdeokung 


1 Sechskantbolzen 6x31 

2 Scheibe 

1 Scheibe 6 
1 Krone nmutter M 6 

Schlauchleitung 6x2100 


10 

11 

12 

13 

14 


Schlauchleitung 6x1440 


Steuerventil 


Schlauchleitung 6x290 


Abzweigung voll st. 


4 Rundache Ile 2x18 
8 Linsens chraube M 4*15 
8 Federring B 4 f 3 
8 Sechskantmutter M 4 


19-2290 A-2 

LgN 14144.5 1452.5 

209.906-001.0011040.7 
LgN 14533.1 1150.2 

LgN 14488 1150.2 

RoN 18106.1 

RoN 18106.1 

8-3222 A-2 

RoN 18106.1 

109.216-03 


SC 


EC 


MeN 15815 
DIN 85 
DIN 127 
LgN 14483.1 


5116.5 
1040.7 
federst. 
1040.7 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Tragwerk rechts F 57 


Plügel rechts 

109.591 

Seite 

211-214 

Lose Teile im Flügel rechts 

109.593 

Seite 

215-210 

Restabdeckung im Flügel rechts 

109. 580 

Seite 

219-226 

Kühlerverkleidung mit Klappen 

109.582 

Seite 

227-230 

Steuerung im Flügel rechts 

109.419 

Seite 

231-236 

Triebwerksbedienungsgestänge 

109.874 

Seite 

237-242 

GM-1 Anlage im Flügel rechts 

IO 9.866 

Seite 

243-246 

Öldruckanlage im Flügel rechts 

209.907 

Seite 

247-250 


Ersatyeil- Liste 


Bau- 


Flügel rechts 

Gruppe: 109.591 

109 G 

Seite: 211 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

Motu men 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orb-Nn 

1 

1 

Haupt ho lm 

109.591-001 

213 

2 

1 

Verb indungst eile 

109.591-027 

213 

3 

1 

Strebenkanal 

109.591-028 

213 


Messerschmitt A.Q. Augsburg 



213 


Mess 

Au 






Ersatzteilliste 

BF 709 G 

erschmitt 

AS. 

gsburg 

Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Flügel rechts 109*591 











Ersatz teil - Nr. 




Q; 's V ' 

ia*h 

fhs 


Benennung 

Flieg Nr 

Werkstoff 

Bemerkungen 





Norm fr P Zeichen 






Untergruppen und Einzelteil« für 







Flügel rechte 







Teile für Haupthol* 





1 


1 Oe lenklager 

109.10-0716 

- 



2 


1 Gelenkband 

109*590-001.023 

1456 


Tr 

3 


4 Sechskantbolzen 10x20 

LgH 14144.5 

1452 . 

5 

Tr 

4 


4 Scheibe 10 

LgN 14533.1 

1150 . 

2 

Tr 

5 


4 Kronenmutter MIO 

LgN 14488 

1150 . 

2 

Tr 

5a 


2 Keil' 


109.590-001.013 

5115 . 

5 

Tr 

5b 


0 Sechskantschraube 1*5x20 

LgN 141 80 

1452 . 

5 

Tr 

5c 


8 Kronenmutter M5x1 f 5 

LgN 14488 

1040.7 

Tr 



Yerb indungateile 





6 


20 Senkschraube 

109.534-2776 

1452 . 

5 

Tr 

1 


20 Scheibe 

6 

Bf» 49 

1452.4 

Tr 

3 


20 Sechskantmutter M8 

LgN 14483,1 

1150 . 

2 

Tr 

9 


1 Anschi ußbeschlag 

109.535-27H01 

- 


Tr 

10 


10 Sechskantschraube M6x18 

LgN 14 180 

1452 . 

5 

Tr 

11 


IC Scheibe 

6 

LgN 14553.1 

1150 . 

2 

Tr 

12 


10 Kronenmutter K6 

LgN 14488 

1150 . 

2 

Tr 

1? 


1 Sechskantbolzen 12x32 

LgN 14144.5 

1452 . 

5 

Tr 

14 


1 Scheibe 12 

L*N 14533.1 

1150.2 

Tr 

15 


1 Kronenmutter Ml 2x1 ,5 

LgN 14488 

1150 . 

2 

Tr 

16 


1 Böckchen 


109.534-2782 

' 3115 . 

5 

Tr 

17 


1 Böckchen 


109. 534-^2783 

3115 . 

5 

Tr 

18 


1 Böckchen 


109.534-2795 

3115.5 

Tr 

19 


3 Blech 


109.534-2784 

3116 . 

5 

Tr 

20 


9 Sechskantschraube M6 x18 

LgN 14180 

1452 . 

5 

Tr 

21 


9 Scheibe 6 


BfN 49 

1452 . 

4 

Tr 

22 


9 Kronenmutter M6 

LgN 14488 

1150 . 

2 

Tr 

23 


i Pendelkugellager 10 06 

BIN L89 

- 





Teile für Strebenkanal 





24 


1 Beschlag 


109.50-7002 

1456.5 

L f j 

25 

1 

1 Gelenklager GL 14 

BIN L351 

- 


x 

26 


1 Halteplatte 

109.590-028.010 

1452 . 

5 

Tr 

27 


2 Sechskantschraube Ml 0x^6 

LgN 14180 

1452.5 

Tr 

28 


2 Sicherungsblech 10,5 

BIN 93 

1010 . 

2 

Tr 

29 


2 Sechskantschraube Ml 0x40 

LgN 14180 

1452 . 

5. 

Tr 

30 


2 Scheibe 10 

L«B 14533.1 

1150 . 

2 

Tr 

31 


2 Sechskantmutter MIO 

LgN 14483.1 

1150 . 

2 

Tr 


Stand am 1.10.42 





Ersa^ teil -Liste 

Lo S 8 TV i 1 0 i rn i* 1 lü «£ Ä 1 TV C h 1 3 

Bau- 

Gruppe: 109.595 

109 c- 


Seite: 21 5. 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

VorkommPR 
i. Saugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts -Nr. 

1 

1 

Randkappe 

123. 593-010 

217/1 

2 

1 

Äußerer Deckel 

109.593-012 

217/10 

3 

1 

Innerer Deckel 

109.595-015 

217/13 


& tarier &.n 1 f 0 , ££ 


216 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Lose Teile im Flügel rechts 109* 593 


Ersatzteilliste 

BF109G 



217 


Messerschmiti 

A.6. 


Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe : 

Los£ Teile io Flügel rechts 109*593 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts-Nr. 


ft* 

zftVi 

Reg- 

ung 


Benennung 


Ersatzteil- Nr. 

Flieg - kr. 
Hormteil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 


Rand kappe vollst . 

1 Verkleidung 
1 Dichtung 

4 Senkschraube M4x14 
1 Sechskant bolzen 8x117 
1 Scheibe 8 
1 kironenmutter M8 
1 Bolzen 

1 Sechskantmutter MIO 


109.593-010 
109*593-1001 
109*593-010.00: 
JuH 14154 
LgN 14144.5 
BfN 49 
LgN 14483 
109-538-0736 
LgN 14483*1 


Plexi gl 
3 Suami 
1040.7 

I452.5 

1452.4 

150.2 

1452.5 

1150.2 


fr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


10 

11 

12 


1 Äußerer Deckel Tollst. 
69 Senkschraube M6x14 
13 Senkschraube 115x18 


109.593-012 

JuH 14154 1120.3 

DIN 63 1040.7 


Tr 

Tr 

Tr 


13 

14 

15 

16 
17 


1 Innerer Deckel Tollst. 
70 Senkschraube H6 x 14 
2 Senkschraube M5x25 

2 Senkschraube K6x30 
11 Senksehraube M5x18 


109. 

JuN 

DIN 

JuN 

DIX 


593-013 

14154 

63 

14154 

63 


Tr 


1120.3 

1040.7 

1120.3 

1040.7 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Stand am 1.10.42 


Ersatzteil" Liste 


109 G 


Re st ab deckung 


Bau- 

Gruppe: 109.580 
Seite : 219 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

Wammen 

i.ßaugmppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 
Orts- Nr 

1 

1 

Abdeckklappe 

109. 580-001 

221/1 

2 

1 

Klappenwelle 

109*580-002 

221/2 

5 

1 

Klappen ve rri e ge lung 

109. 580-003 

223/1 

4 

1 

Klappennotzug 

109. 580-005 

225/1 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


220 


Messerschmiit 


A.G . 

Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe : 

Restabdeckung 1 09 • 580 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


© © 



36 

17 35 

16 14 34 

15 13 32 33 31 



34 

28 

33a 37 

28 

35 

29 

38 

29 

36 

30 

39 

30 


Stand am 1,10 . 42 


221 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Be stabdeckung 109*580 


Ersatzteilliste 

BF109G 


Orts-Nr. 

m 

uhli 

/%- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil -Nr. 

Flieg -Nr. 

Norm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Untergruppen und Einzelteile für 

He Stabdeckung 

Abdeckklappe vollst. 

109.580-001 


Tr 

2 

1 

Klappemielle vollst. 

109.580-002 


Tr 

3 


1 Inneres Lager 

109 • 580-002H001 

_ 

Tr 

4 


1 Büchse 10x10 

BfN 1 

2405.7 

Tr 

5 


5 Sechskant schraube 2 ä6x14 

LgN 14180 

1452.5 

Tr 

6 


5 Scheibe 6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

7 


5 Kronenrautter M6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

8 


1 Welle 

109* 580-002H003 

— 

Tr 

9 


1 Bolzen 

109.579.002.005 

1452.5 

Tr 

10 


1 Hebel. 

109.5 79-002H004 


Tr 

11 


1 Scheibe 8 

14533.1 

1150.2 

Tr 

12 


1 Kronenmutter J48 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

13 


1 Äußeres Lager 

109 • 5S0-002H002 

— 

Tr 

14 


1 Lager 

109.579-002.024 

Pr.Kl.G 

Tr 

15 


5 Sechskantschraube id 6 x 14 

LgN 14180 

1452.5 

Tr 

16 


5 Scheibe 6 

14533.1 

1150.2 

Tr 

17 


5 Kronenmutter ü6 

IgH 14488 

1150.2 

Tr 

21 


1 Scheibe 

109.579.002.006 

Pr.Kl.G 

Tr 

22 


1 Hebel 

109.580-002H005 

- 

Tr 

23 


1 Scheibe 

109.579-002.007 

1010.2 

Tr 

24 


1 Schraube 

109.579-002.004 

1452.5 

Tr 

25 


1 Sechskantbolzen 6 x 23 

14144.5 

1452.5 

Tr 

26 


1 Scheibe 6 

14333.1 

1150.2 

Tr 

27 


1 Kronenmutter M6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

28 


10 Senkschraube M8x34 

JuN 141 S 4 

1120.5 

Tr 

29 


10 Scheibe 8 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

30 


10 Kronenmutter M8 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

31 


1 Verbindungsstück 

109.579-002.001 

3116.5 

Tr 

32 


1 Hebel 

109. 580-002.008 

1452.2 

Tr 

33 


3 Rolle 

109.579-002.003 

1452.5 

Tr 

33a 


1 Rolle 

109.579-002.009 

1452.5 

Tr 

34 


3 Sechskantschraube M6xl6 

LgN 14180 

1452.5 

Tr 

35 


3 Scheibe 6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

36 


3 Kronenmutter M6 

LgN I 4488 

1150.2 

Tr 

57 • 


1 Sechskantschraube M6x18 

LgN 14180 

1452.5 

Tr 

36 


1 Scheibe 6 

LgN 14533-1 

1150.2 

Tr 

39 


1 Kronenmutter M6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 


Stand am 1.10.42 


222 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


Trag werk rechts 

Baugruppe: 

Bestabdeckung 


109.560 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



223 


Messt 

Au 






Ersatzteilliste 

BF 709 G 

?rschmitt 

A.6. 

gsburg 

Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Re st «Abdeckung 109*530 








SM 



Ersatzteil - Nr, 




Orts -Nr. 

zthk 

ffttjb 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


Hug 



Normteil reichen 




1 

1 

Klappenverriegelung vollste 

109.580-003 



Tr 

2 


1 Hebel 


109. 580-00 3H002 



Tr 

5 


1 Büch ae 


109.579-003.006 

1452.4 

Tr 

4 


1 Senkschraube M6x24 

JuN 14154 

1120.3 

Tr 

5 


1 Scheibe 6 


LgN 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

6 


1 Sechskantmutter M6 

LgN 14483.1 

1150. 

2 

Tr 

7 


1 Riegelführung 

109.579-003H003 

- 


Tr 

8 


4 Senkschraube i 46x26 

JuN 14154 

1120.3 

Tr 

9 


4 Scheibe 6 


LgN 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

10 


4 Sechskantmutter U6 

LgN 14483.1 

1150. 

2 

Tr 

11 


1 Druckfeder 

10x0,8x7 

Bf» 19110.1 

1181. 

8 

Tr 

12 


1 Riegel 


IO9.579-OO3.OO2 

1452. 

5 

Tr 

13 


1 Bolzen 3*12 

LgN 15229 

1040.7 

Tr 

14 


1 Scheibe 3 


LgN 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

15 


1 Linsen schraube M4x20 

BIS 85 

1040.7 

Tr 

15a 


1 Scheibe 4 


BfN 51 

1000. 

0 

Tr 

16 


1 Büchse 


109.579-003.007 

1452. 

4 

Tr 

17 


1 Stoßstange 


109.579-003H001 

- 


Tr 

18 


1 Scheibe 4 


LgN 14535.1 

1150. 

2 

Tr 

19 


1 Kronenmutter U . 4 

LgN 14488 

1040. 

7 

Tr 

20 


1 Draht zug 


109. 580-00 3 H00 5 

- 


Tr 

21 


1 Gabel Spannschraube links 4 

DINL 77 

1120. 

3 

Tr 

22 


1 Spanns chloßmutt er 4 

DINL 75 

2150.7 

Tr 

23 


1 ösenspannschraabe 

109.579-003.062 

1120. 

3 

Tr 

24 


1 Draht sei Ihülse 3»2 

MeN 15531 

1120. 

3 

Tr 

25 


1 Drahtseil 

1,8 500 lg. 

DINL 9 

1180.9 

Tr 

26 


1 Bolzen 4*14 

LgN 15229 

0 

4*. 

O 

. 

7 

Tr 

27 


1 Scheibe 4 


LgN 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

29 


1 Draht sei Ihülse 3 #2 

UeN 15531 

1120. 

3 

Tr 

31 


1 Riegelführung 

109.58C-005HD04 

- 


Tr 

32 


1 Winkel 


109.579-003.004 

1452. 

2 

Tr 

33 


4 Senkschraube M6 x26 

Ju» 14154 

1120.3 

Tr 

34 


4 Scheibe 6 


LgN 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

35 


4 Sechskantmutter M6 

LgN 14483.1 

1150. 

2 

Tr 

36 


1 Druckfeder 

10x0,8x7 

BfN 19110.1 

1181. 

8 

Tr 

37 


1 Riegel 


109.579-003.005 

1452. 

5 

Tr 

38 


2 Bolzen 4x14 

LgN 15229 

1040. 

7 

Tr 

39 


2 Scheibe 4 


LgN 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

40 


1 Hebel 


109.579-003.010 

1452. 

2 

Tr 

41 


1 Büchse 


109. 5 79-00 3. 008 

1452.4 

Tr 

42 


1 Sechskantschraube H6xl6 

LgN 14180 

1452. 

5 

Tr 

43 


1 Scheibe 6 


LgN 14533.1 

1150- 

.2 

Tr 

44 


1 Kronenmutter U6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 


Stand am 1 .10.42 



224 


Messerschmifi 

A. 6. 


Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugt uppe 

Bestabdeckung 


109-580 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 









225 


Messerschmitt 

Tragwerk rechts 



Ersatzteilliste 




A.6. 

Baugruppe: 



BF 709 G 


• 


Augsburg 

Restabdeokung 

109-580 






Stüde- 



Ersatzteil - Nr. 






Orts Nr. 

itthh. 

Muy- 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 




leug 



Normteil Zeichen 






1 

1 

Klappe ano taug rollst • 

109.560-005 

mm 


Tr 



2 


1 Drahtseil 

1,8 

DIB L9 

1180.9 

Tr 



3 


1 Drahtseilhälse 4»9 

Mel 15552 

1120. 

3 

Tr 



4 


1 Draht sei lhillse 5 $ 9 

MeN 15552 

1120.3 

Tr 



5 


1 Bolzen 4x10 

Lg* 15229 

1040.7 

Tr 



6 


1 Scheibe 4 


BfS 51 

1000. 

0 

Tr 



7 


1 Blech 


109. 5BG. 005. 001 

1010. 

2 

Tr 



e 


1 Sechskantschraube M6x20 

LgS 14160 

1452. 

5 

Tr 



9 


1 Kronenautter M6 

LgS 14466 

1150.2 

Tr 



10 


1 Sechskantschraube U6x20 

LgS 14160 

1452.5 

Tr 



11 


1 Bleeh 


109.579-005.002 

1010. 

2 

Tr 


• 

12 


1 Scheibe 6 


BfS 51 

1000.0 

Tr 



13 


1 Holle 


109.21-1515 

3115. 

5 

T Tr 



14 


1 Hochschulterkugellager BL 6 

DIB 625 

- 


jr 



15 


1 Scheibe 6 


BfS 51 

1000.0 

Tr 



16 


1 Federring B 6,4 

DIB 127 

Federst 

► Tr 



17 


1 Sechskantmutter M6 

LgS 14463.1 

1150. 

2 

Tr 



18 


1 Führung 


109. 560-00 5H003 

- 


Tr 



19 


1 Linsenschraube 145x8 

DIB 85 

1040. 

7 

Tr 



20 


1 Federring B 5t3 

DIH 127 

Federst 

* Tr 



21 


1 Sechskantmutter M5 

LgN 14465-1 

1040. 

7 

Tr 



22 


1 Führung 


109. 579-005H002 

- 


Tr 



23 


1 Linsenschraube 145x8 

DIB 65 

1G40.7 

Tr 



24 


1 Federring B 5» 3 

DIB 127 

Federst 

. Tr 



25 


1 Sechskantmutter M5 

LgH 14483.1 

1040.7 

Tr 



26 


1 Drahtseil 

1,8 

DIB L9 

1180. 9 

Tr 



27 


1 Draht seilhülse 3 *2 

MeN 15531 

1120.3 

Tr 



28 


1 Bolzen 4x12 

LgB 15229 

1040.7 

Tr 



29 


1 Scheibe 4 


BfN 51 

1000. 


Tr 


• 
















Stand am 1.10-42 


Ersatzteil -Liste 

109 g 


Bau- 


Kühlerverkleidung rechts 


Gruppe 1109, 582 
Seite: 227 


Untergruppen Übersicht 


Wommen 


Nr. 


Benennung 


Untergruppe 


Sette 

Orts-Nr 


1 1 
2 1 

3 1 

4 1 


Kühl erverkle idung 
Obere Klappe 
Untere Klappe 
Einlauf lippe 


109 - 582-001 

109.582-003 

109.553-03 

109.571-05 


229/1 

229/7 

229/12 

229/22 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


228 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Kühlerverkleidung rechts 109*582 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 





! — 

j 

— — 

1 I 

■hSi 

LUJ 

nn 

~{C= 

ri 
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17 15 13 17 14 


229 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe : 


Kühlerverkleidung recht« 

109*562 


Ersatzteilliste 
BF) WG 


Orts -Nr. 


Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 
Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Kinne lt eile für 






Kühlerrerkleidtmg rechte 




1 

1 

Kühlerverkleidung rollet« 

109.582-001 

- 

Tr 

2 


1 Scharnierstift 835 lg. 

109 . 570-0106 

3H5.7 

Tr 

3 


1 Hecht eckprofil 823 lg* 

109 . 570-0108 

M-Ouan: 

Tr 

4 


1 Hechteckprofil 800 lg« 

109 . 570-0146 

M-Guan 

Tr 

5 


2 Bechteckprofil 769 »lg* 

109 . 570-0139 

M-Guna: 

Tr 

6 


4 Fahnenprofil 213 lg. 

109 . 570-0116 

M-Gunm: 

Tr 

7 

1 

Obere Klappe vollst« 

109 . 582-003 

- 

Tr 

8 


1 Scheib« 10 

Lg» 14533.1 

1150.2 

Tr 

9 


1 Gelenklager GL 6 

disl 351 

- 


10 


1 Buchse 16x6,5 

BfN 1 

2405.7 


11 


1 Gelenklager GL 6 

Dm 351 

- 


12 

1 

Untere Klappe vollat« 

109 . 553-03 

- 

Tr 

13 


1 Scheibe 10 

LgN 14535.1 

1150.2 

Tr 

14 


1 Gelenklager GL 6 

DINL 351 

- 


15 


1 Buchse 16x6,5 

BfN 1 

2405.7 


16 


1 Gelenklager GL. 6 

Dm 351 

- 


17 


2 Senkschraube 146x18 

Juli 14154 

1120.3 

Tr 

18 


1 Abbinaung 125 

BfN 123 

- 

Tr 

19 


2 Linsenschr&ube M4x10 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

20 


2 Federring B 4» 5 

DIN 127 

Federe 

. Tr 

21 


2 Sechskantmutter 

LgN 14483.1 

1040.7 

Tr 

22 

1 

Einlauf lippe rollst« 

109.571-05 

- 

Tr 

23 


2 Buchse 

109.570-0503 

2405.7 


24 


6 Senkschraube M4*10 

JuN 14154 

1040.7 

Tr 

25 


1 Ösenschraube 

109.570-02H03 

- 

Tr 

26 


1 Kugellager R5-17 

DINL 89 

- 


27 


1 Federring B 8,5 

DIN 127 

Fe der s 

. Tr 

28 


1 Sechskantmutter 148 

LgN 14483.1 

1150.2 

Tr 


Ersatzteil- Liste 


109 o 


Steuerung im Flügel rechts 


Bau- 

Gruppe: 109,4.19 

Seite: 231 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vortomm« 

i.ßdugruppe 


Benennung 


1 1 
2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 


Zwischenhebel bei Rippe 2 
Umlenkhebel bei Rippe 4 
Stoßstange für Querruder bei Rippe 
.Stoßstange zum Querruder 
Zwischenhebel bei Rippe 9 
Vorflügelgetriebe 


Untergruppe 

Seite 

Orts -Nr. 

109.419-001 

233/1 

109.419-002 

233/24 

BfS 127 

233b/l 

109. 41 8-004 

233b/2 

109.419-003 

235/1 

109.416-001 

235/17 


Stand am 1.10.42 


Messerschmiit 

A.6. 

Augsburg 




Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Steuerung im Flügel recht 3 


109.419 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Stand am 1 . 10.42 




Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Stau.ruog in Hügel miti 


109.419 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orte -Nr. 

wM 

/7*y- 

Zeuf 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 
Normteilzeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Einzelteile für 






Steuerung in Flügel rechte 




1 

1 

Zwiechenhebel bei Hippe 2 Tollst • 

109 . 419-001 

- 

Tr 

2 


1 

Hebel 

109 . 412-0101 

3115.4 

T 

3 


2 

Kugellager 14 C 6 

DIH L89 

- 

1 

4 


1 

Hi et ans stück 

109.412-O102 

3115.5 

J> Tr 

5 


2 

Hoch8chulterkugel leger EL 6 

DIH 625 

- 


6 


2 

Sg-King J 19x1 

LgH 15237 

Federst 

1 

7 


2 

Abdeckscheibe A 6 

BfH 111 

3116.5 

Tr 

8 


1 

Sechskantbolzen 6x37 

LgH 14144.5 

1542.5 

Tr 

r. 


1 

Scheibe 6 

BfH 49 

5115.5 

Tr 

10 


1 

Kronenmut ter M6 

LgH 14468 

1150.2 

Tr 

11 


1 

Hebel 

109.413-01H02 

- 

Tr 

12 


1 

Hing 

109.412-0127 

Pr.KL.C 


13 


1 

Bohr 

109.412-0126 

3115.5 


14 


2 

Hochschulterkugellager 16101 

DIH 625 

- 


15 


2 

Sg-Ring J 30x1,2 

LgH 15237 

Haderst 


16 


2 

Gelenklager GL 8 

DIH L351 

- 


17 


2 

Abdeckecheibe A 12 

Bf H 1 1 1 

3116.5 

Tr 

ie 


1 

Sec hsjeLantbo Isen 12x64 

LgH 14144.5 

H52.5 

Tr 

19 


2 

Sicherungsblech 13 

DIH 93 

1010.2 

Tr 

20 


1 

Sechskantmutter Hl2x1,5 

LgH 14484.1 

1120.3 

Tr 

21 


4 

Sechskantschraube M8x32 

LgH 141 80 

1452.5 

Tr 

22 


4 

Scheibe 8 

LgH 14533.1 

1150.2 

Tr 

25 


4 

Kronenxnutter UQ 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 

24 

1 

Umlenkhebel bei Hippe 4 vollst. 

109 . 419-002 


Tr 

25 


1 

Hebel mit feile 

109.41 3 -02H02 

- 

Tr 

2 6 


2 

Gelenklager GL 8 

DU L351 

- 


27 


2 

Pendelkugellager 1200 

DIH 630 

- 


26 


2 

Scheibe 

109.412-0202 

Leder 

Tr 

29 


2 

Abdeckschale 

109.412-0201 

1010.2 

Tr 

30 


4 

Rohr 

109.412-0203 

3H5.5 


51 


2 

Lagerung 

109. 4 16-00211001 

- 

Tr 

32 


6 

Sechskantbolzen M6x31 

LgH 14144.6 

1452.5 

Tr 

53 


6 

Scheibe 6 

LgK 14533.1 

1150.2 

Tr 

34 


6 

Kronencutter K6 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 

35 


2 

Lagerbock 

109. 418-002. 010 

3115.4 

Tr 

36 


2 

Nietbolzen 

109.412-0211 

1452.5 

Tr 

37 


2 

Scheibe 12 

BfH 49 

1452.4 

Tr 


Stand am 1.10.42 


2 3 3 a 


Messerschmitt 

A.G. 

Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe 

Steuerung in Flügel rechte 109*4^9 


Ersatzteilliste 
Bf 709 G 



Stand am 1 ♦ 10e42 


233 b 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Steueroag ia Flügel rechte 109*419 


Ersatzteilliste 

BF709G 


Orts -Nr. 


Sink 

itfi/t. 

Ffttg- 

zeug 


Benennung 


Ersatzteil- Nr. 

Flieg - Nr. 
Norm teil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


Stoßstange für ftmmdT bei Ripp# 2 


BfN 127 


Tr 


A 23x1x487 


Stoß» tan«« sun Querruder rollet. 

109.410-004 

- 

2 Seehskantbolsen 6x19 

LgN 14144.5 

1452.5 

2 Abd«okble«h 12 

BfN 118 

Federst 

4 Schutseefeeibe 10,5 

BfN 118 

B. Leder 

2 Scheib« 6 

BfN 49 

3H5.5 

2 Kronenautter U6 

LgN 14488 

1150.2 

1 Qabelbolsen 14 

BfN 114 

1604.5 

1 Seohskantnutter MIO 

LgN 14463.1 

1040.7 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Stand am 1,10.42 


234 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Steuerung ia flilgel rechts 109*419 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



235 


Messerschmitt 

A.G. 

Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

StGueru ng im Flügel rechts 109*419 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



m- 

JtMi. 

fit? 

Wt§ 


Ersatzteil- Nr. 




Orts-Nr. 

Benennung 

Flieg - Nr. 

Norm lei! Zeichen 

Werkstoff 


Bemerkungen 

1 

1 

Zeieehenhebel bei Rippe $ Tollst« 

109 >419-003 



Tr 




1 Rohr 

109.412-0301 

1452.9 




2 < 



1 Pendelkugellager 13303 

DIB 630 

- 


► 

Tr 

3 

4 



1 Rapsei 

1 Hebel 

1 Kugellager 14 C 6 

109.412-0302 

109.43-0502 

DHL 89 

1010.2 

3115.4 



Tr 

5 


1 Zylinderschraube RI 0x30 

du 912 

1452.5 


Tr 

6 


1 Hebel 

109.43-0501 

3H5.4 




7 


1 Pendelkugellager 13303 

DIS 630 

- 


► 

Tr 

8 


1 Kugellager 14 C 6 

DXH1 89 

- 




9 


1 Abdeckecheibe B 8 

BfS 111 

3116.5 


Tr 

10 


1 Seohakantbclzen 6x43 

igs 14144.5 

1452.5 


Tr 

11 


1 33heib« 6 

BfS 49 

3H5.5 


Tr 

12 


1 Kronenmutter R6 

IgB 14488 

1150.2 


Tr 

13 


2 Lagerung 

109.418-003BD01 

- 


Tr 

14 


4 Sechskantschraube H6x30 

I«jH 141 80 

1452.5 


Tr 

15 


4 Scheibe 6 

LgS 14533.1 

1150.2 


Tr 

16 


4 Rronenmutter H6 

LgS 14488 

1150.2 


Tr 

17 

2 

Vorflügelgetriebe vollst« 

109.416-001 

— 


Tr 

18 


2 Rollkoppel 

1 09 .4 16-001 HC» 1 

- 


Tr 

19 


2 Koppel 

109.416-001.025 

3H5.4 



Tr 

20 


4 Oe lenklager GL 12 

DISL 351 


j 

21 


8 Soheibe 

109 . 416 - 001.028 

5116.5 



22 


4 Bolzen 

109 . 416 - 001.026 

1452.5 



25 


ö Hochschulterkugellager BL 8 

DIS 625 

- 



24 


8 Lauf ring 

109.416-001.027 

1452.5 



25 


8 Anschlag 

109.416-001.029 

Fr.XL.Q 


Tr 

26 


2 Zahnplatte 

109.416-001.030 

1452.5 


Tr 

27 


2 Zahnplatte 

IO 9 . 4 i 6 -OOl.O 3 i 

1452.5 


Tr 

28 


2 Klaue 

109.518-1204 

3115.4 


Tr 

29 


4 Hietbolzen 10x20 

BfS 107 

1452.5 


Tr 

30 


4 Scheibe 10 

BfS 49 

1452.4 


Tr 

31 


4 Sechskantschraube M10x26 

LgS 14180 

1452.5 


Tr 

32 


4 Scheibe 12 

LgS 14533.1 

1150.2 


Tr 

33 


4 Kronenmutter 

109*416-001 . 010 

1120.3 


Tr 

34 


2 Sechokantbolzen 8x51 

LgS 14144.5 

1452.5 


Tr 

55 


2 Sicherungsblech 8,4 

BIS 93 

1010.2 


Tr 

36 


2 Sechskantmutter M8 

LgS 14483.1 

1150.2 


Tr 

57 


4 Distanzrohr 

109.416-001. 006 

3115.5 


Tr 

38 


2 Ring 

109. 4 16-001. 007 

Gummi 


Tr 

39 


4 Schiene 

109 . 416 - 001 .001 

1456.5 


Tr 

40 


8 Scheibe 

109. 416-001.005 

1452.5 


Tr 

41 


4 Sechakantbolzen 12x62 

LgS 14144.5 

1452.5 


Tr 

42 


4 Kroneneutter 5512x1 ,5 

Lg H 14488 

1150.2 


Tr 


ErsatyeihListe 

Triebwerksbedienungsgestänge 

Bau- 

Gruppe :io9. 874 

109 G 

im Tragflügel rechts 

Seite: 237 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkommen 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orfs-Nr. 


1 

r> 

4L 

5 

4 

5 

6 
7 


1 Arbeitszylinder 
1 Lagerung für Arbeitszylinder 
1 Welle mit Hebel 
1 Zwischenteile mit Hebel 
1 Zwischenwelle 
1 Bedienstange 
1 Bedienstange 15*108 


19-2245-B1 

109.872-005 

109.796- 13 
109.874-001 

109.796- 12 
109.795-14 
JuN 87716 


239/1 

239/2 

239/15 

239/22 

241/1 

241/17 

241/24 







Stand am uo.42. 


238 


Messerschmiit 

A.G, 


Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Triebwerksbed. -Gestänge x.Tragf l.rucht 3109*674 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



Stand am 1.10. 42 


239 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Trag werk rechts 

Baugruppe: 

Triebwerkabed. -Gestänge i.Tragfl.r. 109.674 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts -Nr. 

Stick 

lohti 

Flug- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 

Norm teil z eich en 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Sinne lteile für 






Triebwerksbed.-Gest&nge i.Tragfl.r. 




1 

1 

Arbeit szylinder 

19-2243 -Bl 

- 

Über München Tr 

2 

1 

Lagerung für Arbeitszylinder rollst« 

109.872-005 

- 

Tr 

3 


1 Gabelstück 

109.795-0301 

3115.5 

Tr 

4 


1 Kinkel 

109.871-005.002 

3 * 16.5 

Tr 

5 


1 Vinkel 

109.871-005.001 

3116.5 

Tr 

6 


2 Sechskantschraube M6 x22 

LgB 14180 

1452.5 

Tr 

7 


2 Scheibe 6 

LgB 14533.1 

1150.2 

Tr 

8 


2 Kronennatter M6 

Itß 14488 

1150.2 

Tr 

9 


1 Sechskant bolzen 6x25 

LgB 14144.5 

1452.5 

Tr 

10 


1 Scheibe 6 

BfB 49 

3115.5 

Tr 

11 


1 Kronennutter M6 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 

12 


4 Sechskantschraube M6 x26 

LgB 141Ö0 

1452.5 

Tr 

13 


4 Scheibe 6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 

14 


4 Kronennutter U6 

LgX 14488 

1150.2 

Tr 

15 

1 

feil« alt Hebel 

109.796-13 


Tr 

16 


1 Abstandsrohr 

109. 795-0801 

1050.2 

Tr 

17 


2 Hochschulterkugellager EL 8 

DIB 625 

- 


18 


2 Gelenklager GL 6 

SU L351 

1255.6 


18a 


1 Kugellager E5-17 

DIB 1&9 

1255.6 


19 


1 Sechskantbolzen 6x23 

LgB 14144.1 

1452.5 

Tr 

20 


1 Scheibe 6 

IgS 14533.1 

1452.5 

Tr 

21 


1 Kronennutter M6 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 

22 

1 

Zwischenteile mit Hebel rollst« 

109.874-001 


Tr 

25 


1 Lagerhebel 

109.796-10H01 


Tr 

24 


2 Buchse mit Bund 21x10 

BfB 2 

2405.7 

Tr 

25 


2 Buchse 8 x 1 6 

BfB 1 

1452.5 

Tr 

26 


1 Gelenklager GL 6 

DIB L351 

1255.6 


27 


1 Hebel 

109.795-10H03 

- 

Tr 

28 


1 Gelenklager GL 6 

DIB L351 

1255.6 


29 


1 Gelenklager GL 10 

DIB L351 

1255.6 


30 


1 Hebel 

109.873-0011001 


?r 

31 


1 Gelenkl&ger GLD 10 

LgB 15981 

1255.6 


32 


1 Gelenklager GLD 6 

LgB 15981 

1255.6 


33 


2 Sechskant bolzen 6x25 

I«B 14U9.1 

1452.5 

Tr 

34 


2 Scheibe 6 

BfB 49 

1452.4 

Tr 

35 


2 Kronenmutter M6 

LgB 14488 

II 5 O .2 

Tr 

36 


1 Sechskantbolzen 

109.874-001.001 

1452.5 

Tr 

37 


1 Sechskantbolsen 6x23 

LgB 14144.1 

1452.5 

Tr 

38 


1 Scheibe 6 

BfB 49 

3115.5 

Tr 

39 


1 Kronenmutter ü6 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 

40 


1 Sechskantmutter M6 

LgB 14483.1 

1150.2 

Tr 

41 


4 Scheibe 

109.795-1004 

fahl- 

leder 


42 


1 Gabelstück 

*09.795-05105 




Stand am 1 • 1 0,42 


240 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe : 

Triebwsrksbed . -Gestänge i .Tragf 1 . rechts 109 *674 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



ot^nd ax. 1 . 10.42 










241 


Messerschmitt 

Tragwerk rechts 



Ersatzteilliste 





A.6. 

Baugruppe: 



BF109G 


• 


Augsburg 

friebverksbed • -Oe st änge 

ia Tragfl.r. 109*874 






m- 



Ersatzteil - Nr 






Orts -Nr. 

z tbli 
Rv$- 


Benennung 

flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 




lettg 



Norm teil z eich en 






1 

1 

Zviechenvelle vollet. 

109 . 796-12 



fr 



2 


1 Veile mit 

Hebel 

109.795-12B01 

- 


Tr 



3 


1 Kugellager *5-17 

DU L 89 

1255.6 




4 


1 Führung 


109.795-1202 

PjvEL.C 

Tr 



5 


1 Halteblech 

109.795-1201 

5115. 

.5 

Tr 



6 


1 Hebel 


109. 795-1 2H03 

- 


Tr 



7 


1 Kugellager *5-17 

SU L89 

1255. 

6 




8 


1 Führung 


109.796-012.017 

Pr.Kl.Q 

Tr 



9 


1 Halteblech 


109.796-012.016 

3115.5 

Tr 



10 


2 Blech 


109.795-1203 

3116.5. 

Tr 



11 


6 Sechakanta 

chraube *6x14 

LgB 1418 O 

1452. 

5 

Tr 


w 

12 


6 Federring B 6,4 

sn 127 

Federet 

. Tr 



13 


^ Sechekant mutt er M6 

LgB 14483.1 

1150.2 

Tr 



14 


8 Senkschraube *4x16 

SIS 63 

1040.7 

Tr 



15 


8 Federring B 4# 3 

SU 127 

Federst 

Tr 



16 


8 Sechskantmut ter M4 

BIH 934 

1040.7 

Tr 



17 

1 

Bedienstange 


109.795-14 

~ 


Tr 



18 


1 Gabelschraube MB 

JuB 87718.2 

1120.3 

Tr 



19 


1 Sechsk&ntMutter M8 

SZB 149 

3115 . 

5 

Tr 



20 


2 Flachrundbolsen 5 

JbB 15234 

1640*4 

Tr 



21 


2 Kuegleicheeheibe 5 ,5x0,6 

BÜB 14529 

3355 . 

5 

Tr 



24 

1 

Bedienstange 

15x195 

JuB 87716 

- 


Tr 


e 










• 


















Stand am 1.10.42 


Ersatzteil-Liste 

109 G 


GM 1 -Anlage 


im Flüge 1 rechts 


Bau- 

Gruppe: 109.88 6 
Seite: 243 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

Vorkommen 

1 . Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orb-Nr. 

1 

1 

Leitungen 

109.686-001 ' 

245 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


244 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

QU 1 -Anlage im Flügel rechte 199*886 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

m 1-Anli ;• la *10*« 1 Mohta 


109. 


Ersatzteilliste 
BF 1090 


Orts-Nr. 


m- 

2 ihn. 
r*9~ 

zeug 


Benennung 


Ersatzteil - Nr. 

Flieg -Hr. 
Horm teil Zeichen 


Wirkstoff 


Bsmsrkungtn 


OatTgrappan aad »laaaltalla für 

81 1-Jala|a la Ullnl rächt» 


1 Bohrlaitong 




Ersatzteilliste 

109 Gr 

Öldruckanlage im Flügel rechts 

Bau- 

Gruppe 1209 . 90 ? 

Seite : 

247 

Untergruppen Übersicht 

Nr. 

VorkoimnpR 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts-Nn 

1 

1 

Arbeit szylinder für Restabdeckung 

19-2290 A-2 

249/1 

2 

1 

Arbeitszylindereinbau für Restabdeckung 

209.9-06-001 

249 

! 3' 

1 

Schlauchleitung 6x2100 

RoN 18106.1 

249/6 

’ 4 

1 

Schlauchleitung 6x1440 

RoN 18106.1 

249/7 

i 5 

1 

Steuerventil 

8-3222 A-2 

249/8 

6 

1 

Schlauchleitung 6x290 

RoN 18106.1 

249/9 

7 

1 

Abzweigung 

109.216-03 

249/10 

8 

1 

1 

Bef e st igungs teile 

209.906-003 

249 


Messerschmitt 

A.e. 

Augsburg 


14 

13 



Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

Oldruck&nlage im Flügel rechts 


209.907 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


249 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Tragwerk rechts 

Baugruppe: 

öldruolcanlag« in Flügel rechte 209*907 


Ersatzteilliste 

BF109G 


Orts-Nr. 

ft* 

zok/i 

Reg- 

ifeg 

Benennung 

Ersatzteil- Nr. 

Flieg - Nr. 

Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Slnselteile für 



fr 



Oldruckanlage ln Flügel rechts 



fr 

1 

1 

Arbeit s Zylinder f • Hestabdeokung 

19-2290 A-2 

- 

BC fr 

2 


1 Sechskant bolzen 6x31 

L# 14H4.5 

1452.5 

fr 

3 


2 Scheibe 

209.906-001.001 

1040.7 

fr 

4 


1 Scheibe 6 

Lg» 14533.1 

1150.2 

fr 

5 


1 Kronenmutter M 6 

Lg» 14488 

1150,2 

fr 

6 

1 

Schlauchleitung 6x2100 

R6» 18106.1 


fr 

7 

1 

Schlauchleitung 6x1440 

RoH 18106.1 

- 

Tr 

8 

1 

Steuerventil 

8-3222 A-2 

- 

EC fr 

9 

1 

Schlauchleitung 6x290 

RoH 18106.1 

- 

Tr 

10 

1 

Abzweigung vollste 

109.216-03 

- 

Tr 

11 


4 Rundschelle 2x18 

MeH 1581 5 

3116.5 

Tr 

12 


8 Linsen schraube II 4x13 

3)IH 85 

1040.7 

Tr 

13 


8 Federring B 4 f 3 

MH 127 

Federst 

Tr 

14 


8 Sechskantmutter M 4 

Lg» 14483.1 

1040.7 

Tr 



Triebwerk F65 

(Flugmötor DB 9-605) 



Triebwerksverkleidung 

109.648 

Seite 

253-258 

TriebwerksgerList 

109.657 

Seite 

259-262 

Plagmotor 

209.710 

Seite 

265-268 

T r i ebwe rksbe d i enungs ge s t änge 

im Triebwerk 

209.713 

Seite 

269-272 

Schmiere toffanlage 

209.704 

Seite 

273-278 

Kühlst off anlage im Triebwerk 

209.705 

3e ite 

279-282 

üldruckanlage im Triebwerk 

209.905 

Seite 

283-288 


Ersat3teil - Liste 


109 Cr 


Tr i eb we rk sve rkl e i düng 


Bau- 


Gruppe; 

: 648 

Seite : 

253 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

fetofflmtx 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts-Nr 

1 

1 

Oberes Haubsnteil 

109.648-001 

255/1 

2 

1 

Unteres Haubenteil 

109.656-004 

257/22 

5 

1 

Arbeit szylinder 

PO 7.10 

257/41 


Stand am 1 «10.42 


254 


Messerschmitt 

Triebwerk 


A.6. 

Baugruppe : 


Augsburg 

Triüb\verk3verkleidong 

105.848 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



34 


0 


7 

6 

5 


10 

! 

/ 



Stand am 1.10.42 


255 


Mess 

Au 






Ersatzteilliste 

BF 709 G 

erschmitt 

A.6. 

gsburg 

Triebwerk 

Baugruppe: 

Tricbwerksvarkleidung 109-649 








m- 



Ersatzteil- Nr. 




Orfs-Nr. 

zthhd 

Mus- 


Benennung 

Flieg -Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


zeug 



Norm teil Zeichen 






Untergruppen und Einzelteile für 







Triebwerke Verkleidung 













1 

1 

Oberes Haubenteil rollet» 

109 . 649-001 

- 


Tr 

2 


1 linkes Haubenteil 

109 . 651 - 01 H 01 

- 


Tr 

3 


1 Ansaugleitung 

109 . 631 - 01 H 014 

- 


Tr 

4 


1 Rohr 6x1 

5ooig 

109 . 631-01171 

1030.2 

Tr 

5 


1 Rohrschelle 6 

HbH 15909 

‘ 3355 . 

5 

Tr 

6 


1 Linsenschraube k4r8 

DIN 85 

1040 . 

7 

Tr 

7 


1 Federring 

3 4,3 

BIM 127 

i'edorst 

Tr 

0 


1 Sechskantmutter i.I4 

LgN 14483-1 

1040.7 

Tr 

9 


8 Senkschraube k6x20 

Juli 14154 

1120. 

3 

Tr 

10 


7 Seniischraube 0.6x18 

JuM 14154 

1120. 

3 

Tr 

11 


1 Hebel 


109.656-003H001 

- 


Tr 

12 


1 La d er 


109.656-003.001 

5116. 

4 

Tr 

13 


4 Senkscnraube TIbxlO 

JuM I 4154 

1 1 20. 

3 

Tr 

14 


4 Federring 

5 6,4. 

DES 127 

Federst 

Tr 

15 


4 Sechskantnatter 016 

LgN 14403.1 

1130 . 

2 

Tr 

16 


1 Bolzen 4*40 

LgN 15229 • 

1 040 . 

7 

Tr 

17 


1 Scheibe 4 


LgN 14533.2 

3355 . 

5 

Tr 

13 


1 -bolzen 6 x 40 

LgN 15229 , 

1120. 

3 

Tr 

19 


1 Scheibe 6 


LgN 14533.2 

3335. 

5 

Tr 

20 


1 Anschlußring 

IO 9 . 63 I-OIHII 

■ - 


Tr 

21 


2 Verschlußteil 

1Ü9.623-01K05 




22 


2 Verschluß: 

stück 

109.623-01020 

5115- 

5 

Tr 

23 


2 Jrehfedex- 


109.623-0123 

*1-181. 

8 

Tr 

24 


2 Bolzen 6x40 

LgN 15229 

1120.3 

Tr 

25 


2 Hebelverschluß 25 

BfN 164Ö1 

- 


Tr 

26 


2 Sechskantschraube T^x.lB 

LgN 141 80 

1452. 

5 

Tr 

27 


2 Federring B 6,4 

DEI 127 

Federst 

. Tr 

23 


2 Sechskantmutter ^6 

LgN 14433. 

1150. 

2 

Tr 

29 


1 ^üt zs lange 5101 g 

B 17 K i 

- 


D B U Tr 

30 


1 A, 'eder schelle 

109.933-2102 

1181. 

8 

Tr 

3' 


1 Riegelhalterung 

1O9.631-01H15 



Tr 

32 


1 Klappe 


109.631-01H17 

- 


Tr 

33 


1 Riegel 


109.631-01203 

1604.5 

Tr 

54 


1 Dichtung 

9701g 

109.631-0196 

Gummi 

Tr 

35 


2 Senkschraube K4x40 

JuN 14154 

1120. 

3 

Tr 

36 


2 Federring B4,3 

DIN 127 

Federst 

. Tr 

37 


2 Sechskantmutter M4 

LgN 14483.1 

1040.7 

Tr 

39 


8 Senkschraube M5xl6 

JuN 14154 

1120.3 

Tr 


Stand am 1,10.42 


256 



23 14 9 5 25 11 6 2 24 



33 


Stand an 1.10.42 


25 7 


Messi 

Au 






Ersatzteilliste 

BF109G 

irschmitt 

A.8. 

gsburg 

Triebwerk 

Baugruppe: 

Tri.bw.rk.T.xtt.idiwg 109.64# 








m- 



Ersatzteil - Nr. 




Orts- ff r. 

ubfi 

Reg- 


Benennung 

Flieg -Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


zeug 



Normteil zeichan • 




1 


1 rechten Haubenteil 

109 •640*0010001 



Tr 

2 


2 Tersohlußteil 

109.623-01H03 

- 



3 


2 Verschlüße tück 

109.623-0120 

3115. 

5 

Tr 

4 


2 Drehfeder 


109.623-0123 

1181. 

8 

Tr 

5 


2 Bolsen 6x40 

I«V 13229 

1120.3 

Tr 

6 


2 Hebelverschluß 25 

Bflf 16401 

- 


Tr 

7 


2 Sechskantschraube M6 x18 

I«S 14180 

1452.5 

Tr 

8 


2 Federring £ 6,4 

DU 127 

Federst 

Tr 

9 


2 Sechskantmutter Il6 

L«p 14483*1 

1150.2 

Tr 

10 


1 Stützstange 910 lg. 

B 17 I W 

an 


HO Tr 

11 


1 Federschelle 

109.933-2102 

1181. 

8 

Tr 

12 


1 Handle chde okel 

109. 631-0 1H07 

- 


Tr 

13 


2 Senkschraube 114x14 

JuS 14154 

1040.7 

Tr 

H 


2 Sechskantmutter 114 

I«B 14483.1 

1040.7 

Tr 

15 


1 Bi egelhalt ertrag 

109.631-01H16 

- 


Tr 

16 


1 Klappe 


109.631-01H17 

- 


Tr 

17 


1 Riegel 


109.631-01203 

1604.5 

Tr 

16 


1 Dichtung 970 lg. 

109.631-0196 

Gummi 


Tr 

19 


2 Senkschraube M4x40 

Jul 14154 

1120.3 

Tr 

20 


2 Federring B 4» 5 

DDT 127 

Federst 

Tr 

21 


2 Sechskantmutter M4 

LgH 14463.1 

1040.7 

Tr 

22 

1 

Unteres Haubenteil vollst. 

109.656-004 



Tr 

23 


1 Scharnierstift 4,9 ft 1220 lg. 

109.631-0518 

1270.7 

Tr 

24 


1 Band 15x1550 

Bf* 12520 

liel.Gu. 

Tr 

25 


1 Gelenkbandhälfte 

109.631-0720 

1010 . 

2 


26 


10 Sechkant schraube M6x14 

LgH 14 I 8 O 

1452.5 

Tr 

2 7 


10 Scheibe ( 

5 

L& 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

28 


10 Kroaannutter M6 

Lgi 14486 

1150.2 

Tr 

29 


1 Klappe 


109.656-004H002 

- 



30 . 


11 Senkschraube M4r10 

JuH 14154 

1H40.7 

Tr 

31 


11 Federring £ 4» 5 

DIB 127 

Federst 

Tr 

5 2 


11 Sechskantmutter M4 

LgM 14483.1 

1040.7 

Tr 

33 


1 Lager klotz 

109.631-0717 

Pr.KL.G 

Tr 

34 


1 Halterung 


109. 656-004. 066 

3116.4 

Tr 

35 


1 Halterung 


IO 9 . 656 -O 04 .O 67 

3116.4 

Tr 

56 


2 Senkschraube 1(5x26 

7 ul 14154 

1040.7 

Tr 

37 


1 SenkBchrau.be 115x52 

7uB 14154 

1040.7 

Tr 

38 


1 Senkschraube M5x18 

Jul 14154 

1040.7 

Tr 

39 


6 Federring B 5,3 

DIB 127 

Federst < 

Tr 

40 


4 Sechskantmutter M5 

LgS 14483.1 

1040.7 

Tr 

41 

1 

Arbeitszylinder 

PO 7.10 



Schiffer & Tr 








Budenberg 


Stand am 1.10*42 


Ersatzteil- Liste 


Bau- 


Triebwerksg erüst 

Gruppe: 109. 657 

109 G 

Seite: 259 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Mohwiph 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr 


1 1 
2 1 

3 2 
4 2 


Biegungs träger links 
Biegungeträger rechts 
Vordere Pratze 
Hintere Pratze 


109.657- 001 

109.657- 002 

109.657- 003 

109.657- 004 


261/2 

261/8 

261/14 

261/28 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


260 


Messerschmitt 

A.e. 

Triebwerk 

Baugruppe: 


Augsburg 

Triebwe rk ege rüst 

109.657 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



261 


Messerschmitt 


A.S. 


Augsburg 


Triebwerk 


Baugruppe: 


Triebwerks^erüst 

109.657 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 

ft* 

uMi 

Fhtg- 

iteg 

Benennung 

Ersatzteil- Nr. 

Flieg - Nr. 

Norm teile eichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Triebeerksgeriiet rollet* 

109.657 


fr 

2 

1 

Biegung« träger linke rollet* 

109.657-001 


Tr 

’{ 


1 öeenkopf 

i» 09. 657-0018002 


j. Tr 


1 Gelenklager GL 20 

MSI, 351 


4 


1 Bo Ixen 

109.657-001.003 

1452.5 

Tr 

5 


1 Scheib. 

IO 9 . 657 -OOI.OO 2 

3115.5 

Tr 

6 


2 Buohae 

109.600-0117 

1452.4 

Tr 

7 


1 kronenmutter Ml 8x1, 5 

LgH 14488 

1150.2 

Tr 

8 

1 

Biegungstrager rechts rollst. 

109.657-002 


Tr 

9 J 


1 Ösenkopf 

109.657-001HD02 


Tr 

1 


1 Gelenklager GL 20 

MSL 351 


10 


1 Bolsen 

109.657-001.003 

1452.5 ' 

Tr 

ii 


1 Scheibe 

109.657-001.002 

3115.5 

Tr 

12 


2 Boohee 

109.600-0117 

1452.4 

Tr 

13 


1 kronenmutter 1118x1 ,5 

LgN 14488 

1150.2 

1 

Tr 

14 

2 

Vordere Pratze rollst* 

109.657-003 


Tr 

15 


2 Deckel 

109.657-003.002 

3H5.4 

Tr 

16 


4 Forateil 

109.657-003.004 

Quani 

Tr 

IS 


2 Buchse 

162.63-0115 

3115.4 

Tr 

19 


2 Buchse 

109.657-003.003 

3116.5 

Tr 

20 


4 Butter 

109.622-0105 

1452.4 

Tr 

21 


4 Scheibe 

109.657-003.005 

1452.2 

Tr 

22 


2 BeiSöse 

109.630-0502 

1452.2 

Tr 

25 


4 Mutter 

109.630-0307 1 

1452.5 

Tr 

24 


2 Sechskantschraube 

109.622-0109 

1452.5 

Tr 

25 


4 Scheibe 

109.657-003.006 

3115.5 

Tr 

26 


2 Scheibe 10 

Bffl 51 

1000.0 

Tr 

27 


2 kronenmutter MIO 

I«H 14486 

1150.2 

Tr 

28 

2 

Hintere Pratze rollst. 

109.657-004 


Tr 

29 


2 Deckel 

109.600-0104 

3115.4 

Tr 

30 


2 Buchse 

109.622-0106 

3116.5 

Tr 

31 


2 Plansch 

162.65-0117 

5115.4 

Tr 

33 


4 Porateil 

109.657-004.001 

Quaal 

Tr 

34 


2 Seohskant schraube 

109.622-0108 

1452.5 

Tr 

55 


2 Sicht rungastift 

109.657-004.002 

1030.2 

Tr 

36 


2 kronenautter MIO 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 

37 


2 Scheibe 10 

BfS 51 

1000.0 

Tr 

38 


8 Kronenmutter Ml 2x1 , 5 

L*jH 14488 

1150.2 

Tr 

39 


8 Scheibe 12 

BfS 51 

1000.0 

Tr 


Stand am 1 .10*42 


Ersatzteil- Liste 


Bau- 



Gruppe: 209. 710 

109 Cr 

Flugraotor 

Seite: 265 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkommen 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr 


1 1 
2 1 

3 1 

4 6 
5 6 

6 1 


Flugmotor 

Anschlußflansch mit Generatorbelüftung 

Benzinleckleitung 

Auspuff stutzen 

Auspuff stutzen 

Gehäuse-und Zylinderdeckelentlüftung 


9-605 

209.710- 001 

209.710- 005 
209*710-005 

209.710- 004 

209.710- 002 


265/1 

265/2 

265/14 

265/18 

265/19 

267 


Messerschmitt A.G. Augsburg 


264 


Messerschmitt 

A.e. 


Triebwerk 

Baugruppe: 


Augsburg 

Vlogaotor 


209.710 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 






xy j 






265 


Messerschmitt 


Triebwerk 


A.e. 


Baugruppe: 


Augsburg 

Flugmotor 


209.710 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts -Nr. 

sm 

uh/i 

Flug- 

uug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Mag -Nr. 

Norm tei/z eichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Einselteile für 






llugotor 




1 

1 

Flugmotor 

9-605 

- 

Daimler-Benz Tr 

2 

1 

Anschlußflansch mit Generatorbe- 

209.710-001 

- 

Tr 



liiftung rollet« 




3 


1 Rohr 

209.710-001.005 

1452-9 

Tr 

4 


1 il-Schlauch 40x60 

CoB 18110.20 

Gummi 

Tr 

5 


2 Spanner 9*5 

LgB 18191 

Flußst * 

Tr 

6 


2 Band 9*370 

LgB 18191 

1010.2 

Tr 

7 


1 Klemmschelle 42 

ArH 15802 

- 

Tr 

6 


1 Sechskantschraube M6x36 

LgB 141 80 

1452.5 

Tr 

9 


1 Kronenmutter M6 

LgB 14488 

1150.2 

Tr 






(Schraub enkol- _ 

10 


1 Düsenplatte 

05-5.028.0 

Messing 

ibengesell sch* 

11 


1 Verschraubung 

05-4.066.0 

st 50. 11 

rBraunschweig Tr 

12 


5 Scheibe 6 

LgB 14533.1 

1150.2 

Tr 

13 


5 Federring B 6 t 4 

DIB 127 

Federst 

* Tr 

14 

1 

Benzinleckleitung vollst. 

209.710-005 

- 

Tr 

15 


1 M- Schlauch 6x60 

CoB 18110.20 

Gummi 

Tr 

16 


1 Rohrleitung A .4*32 

BfB 18154.1 

- 

Tr 

17 


1 Ringstutzea B 4 

DIB 7621 

3115.5 

Tr 

18 

6 

Auspuff stutzen vollst* 

209.710-003 


Tr 

19 

6 

Auspuff stutzen vollst* 

209.710-004 


Tr 


266 



Stand am 1.10.42 


Messerschmiti 

Triebwerk 


A.6. 

Baugruppe : 


Augsburg 

Flagmotor 

209.710 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts -Nr. 

UM- 

lohn. 

%- 

i?ug 

Benennung 

Ersatzteil - Ar. 

/7»er* - Ar 

Normtet 1 Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Gehauae and Zvlinderdeckelentlüf tung 




1 


1 Hohrleitung ■ 

209. 710-00 2H001 

- 

Tr 

2 


1 Kleciaachellö 50 j 

Ar» 15802 

- 

Tr 

3 


1 Schale 

209 . 710 - 002.014 

3355.3 

Tx 

3a 


1 Schale 

209 . 710 - 002.015 

3355.3 

Tr 

4 


1 Sechskantschraube M5 x36 

LgN 14180 

1452.5 

Tr 

5 


1 Krone nmutter M6 

LgS 14488 

1150.2 

Tr 

r 

D 


1 Schelle 

209.710-002.013 

31 16 . 4 

Tr 

8 


2 Spsnner 9» 5 $ 2 Band 9 S 370 

1«B 18191 

1010.2 

Tr 

10 


1 Kehrte i tang 

209.710-002B005 

- 

Tr 

11 


1 Schelle 

109.790-0304 

3116.5 

Tr 

15 1 


1 Schelle 

209. 7 10-002. 008 

3116.4 

Tr 

14 


2 Lmsenscnraube J*4x10 

DIB 85 

1040.7 

giensversinkt Tr 

15 


2 Fe&erring B4»3 

DIB 127 

Federst 

.glensvsrzinkt Tr 

16 ! 


2 Sechskant mutter H4 

DgH 14485.1 

1040.7 

glansverzinkt Tr 

18 


1 Rohrleitung be o*700 

209.710-002.005 

- 

BfS 18166.1 Tr 

. 

18a 


1 Rohrleitung 

209.710-002H006 

- 

Tr 

18b 


2 Spanner 9»5> 2 Band 9^310 

LgB .18191 

1010.2 

Tr 

19 


1 Rohrleitung 

209.710-002H002 

- 

Tr 

20 


Kl e'isn schelle 48 

ArE 15302 

- 

Tr 

21 


1 Scruile 

209.710-002.014 

3555.3 

Tr 

22 ;j 


1 Schale 

209.710-002.015 

5555.5 

Tr 

24 j 


1 Sec n3k.ant schraube M6 ck36 

L«B 14180 

1452.5 

Tr 

25 | 


1 Kronenaiutter M 6 

LgD 14488 

1150.2 

Tt 

25 a j 


1 Rohrschelle 

209.710-002.038 

5116.5 

Tr 

251> 3 


1 Hohr 

209.710-002.001 

3355.5 

Tr 

26 j 


1 SJ-Scb.l&uch 3*3x600 

CoE 18110.20 

Gaiaai 

Tr 

2bs | 


1 hohr 32x0,7“ 

209.710-002.007 

3555.3 

Tr 

27 j 


2 Spanner 9 >5 5 2 Ban- 2*370 

LgB 18191 

1010.2 

Tr 

30 | 

! 

1 Rohrleitung Be 25x650 

209 . 7 iO-OO 2 .OO 5 

- 

Btt! 18164.1 Tr 

5' j 

1 

1 

1 Rohrleitung Be 25^750 

209 . 7 lO-OO 2 .OO 4 

- 

BfH 18164.1 Tr 

32 


1 Rohrschelle 

209.710-002.059 

3116.5 

Tr 

55 


2 Rohrleitung 

209.710-002H003 


Tr 

34 


4 Spanner 9*5 i 4 Band 9x310 

LgH 1S191 

1010.2 

Tr 

37 


2 Schelle 

209.710-002HOÖ4 


Tr 

30 


2 Linsenschraube Ü4*35 

DIB 85 

1040.7 


39 


2 Federring 34*} 

DIB 127 

Federet 

. Tr 

40 


2 Sechskantmutter &4 

LgB 14463.1 

1040.7 

Tr 

41 


4 Llnaenechraube R4x10 

DIN 35 

1040.7 

glaniyersinkt Tr 

42 


4 Fo darring B4>3 

DIN 127 

Federst 

.glans versinkt Tr 

43 


4 . S*j.v nt matt er M4 

L±jH 14483.1 

1040.7 

Tr 


Stund am 1*10.42 


Ersatzteil- Liste 

109 g 


Triebwerksbedienungsgestänge 
im Triebwerk 


Bau- 

Gruppe: 209. 71 3 


Seite : 269 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Morn im 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr. 


Zag für Anlasser 

Schnellstoppvorrichtung 


209.713- 001 

209.713- 002 


27I/I 

271/16 


Jtand am 1.10.42 


270 


Messerschmitt 

A.6. 


Augsburg 


Triebwerk 

Baugruppe: 

Triebwerksbea. -Gestänge i •Triebwerk 209.713 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



1 


1 , ’ 


271 


Messerschmitt 

A.e. 


Augsburg 


Triebwerk 

Baugruppe: 

Triebwerksbed. -Gestänge i. Triebwerk 209*715 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 


m- 

zzhli 

Rug- 

zeug 


Benennung 


Ersatzteil - Nr. 

Flieg -Nr. 
Norm teil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


Untergruppen und Eingelteile für 
Trisbwerksbed. -Gestänge i ♦Triebwerk 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


1 Zug für Anlasser vollgt. 

1 Hebel 
1 Scheibe 10 
1 Kronenmutter M 10 

1 Stange 

3 Federring 3 5f3 

2 Sechskantmutter M5 
2 Kinkel ge lenk A 8 

1 Trennkupplung 6x80 
1 Hohr 10x1^5x6 
1 Hohr 10x1,5^12 

1 Hohr 10x1,5x18 

2 Sechskantschraube H6 x 58 
2 Federring B o,4 

2 Sechskantmutter ü6 


209 . 713-001 

- 

109 . 794-0601 

3115*5 

LgN 14533.1 

1150.2 

LgN 14488 

1150.2 

109.747-0205 

1050.2 

DU.’ 127 

Federst 

LgN 14483.1 

1040.7 

Kr 1802 

- 

BfN 16750.1 

- 

209.713-001.005 

1030.2 

209.713-001.003 

1030.2 

209.713-001.004 

1050.2 

LgN 14179 

1452*5 

DIN 127 

Federst 

LgN 14485.1 

1150.2 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


;6 


1 Schnei Ist oppvorrichtung vollste 


209*713-002 


Tr 


Stand am 1,10.42 


Bau- 


Gruppe: 

209.704 

Seite: 

273 


Ersa^teil-Liste 

109 G 


Schmi erst off anlage 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Vorkommen 
i. Baugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Äk 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

10 

11 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


Schmierst off kühler JN3.827 
Schlauchleitung 32x1500 
Schlauchleitung 32x905 
Anschlußleitung 
Schlauchleitung 20x345 
Schlauchleitung 2Qx 
Bohrleitung Be 16x450 
Bohrleitung Be 16x680 
Bohrleitung 
fiohrleitung B 32x190 
Befestigungsteile 


9-6150 A 
BoN 18107.1 
BoN 18107-1 

209.704- ÖII 
BoN 18107.1 
BoN 18107.1 

209.704- OIO 
209-704-009 

209.704- 002 
2Ö9. 704-01 2 

209.704- 005 


275/1 

275/2 

275/9 

275/H 

275/13 

275/16 

275/24 

275/25 

275/26 

277/1 

275-277 


Messerschmitt' A.G. Augsburg 


274 


Messerschmitt 

Triebwerk 


A.6. 

Baugruppe : 


Augsburg 

S«itKl*ratoffanl&g« 

209.704 


Ersatzteilliste 

BF109G 




275 


Messt 

Au 

* 





Ersatzteilliste 

BF109G 

erschmiff 

A.G. 

’gsburg 

Triebwerk 

Baugruppe: 

Schmierstoff anlage 209 • 

704 











Ersatzteil - Nr. 




Or/s-A/r. 

ZfM. 

/faf- 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


210? 



Norm teil reichen 






Untergruppen und Äinzelteile für 







Schmierstoff anlage 





1 

1 

Schüler© toffkühler F0.827 

9-6150 A 

- 


SXF Tr 

2 

1 

Schlauchleitung 32x1500 

BoH 18107.1 

- 


Tr 

3 


1 landschelle 

109.793-0505 

3116. 

5 

Tr 

4 


3 Linsenschraube M4x25 

DM 85 

1040.7 

glanzverzinkt Tr 

5 


3 Federring B 4? 3 

DM 127 

Federst 

* glanzverzinkt Tr 

6 


3 Sechskantmutter M4 

1*H 14403.1 

1040. 

7 

glanzverzinktf Tr 

7 


1 Spanner 9 »5 

Igs 18191 

FluBst. 

Tr 

8 


1 Band 9*550 

LgH 18191 

1010 . 

2 

Tr 

9 

1 

Schlauchleitung 32x905 

BoH 18107.1 

- 


Tr 

10 


1 Bundschelle 

109.797-0511 

5116 . 

4 

Tr 

11 

1 

Anschlußleitung 

209.704-011 

~ 


Tr 

12 


1 Schraubstutzen B 20 

DIK 7627 

1120.3 

glanzverzinkt Tr 

13 

1 

Schlauchleitung 20x345 

BoN 18107*1 

- 


Tr 

14 


1 Schraubstutzen 

209.704-005.006 

3115. 

5 

Tr 

13 


1 Dichtring A 28*56 

DM 7603 

Fiber 


Tr 

16 

1 

' Schlauchleitung 20x 

BoH 18107.1 

- 


Tr 

17 


2 Rundschelle 1x30 

BfH 133 

3116. 

5 

Tr 

18 


2 Linsen schraube M4x25 

DIN 85 

1040.7 

glanzverzinkt Tr 

19 


2 Federring B 4t 5 

DM 127 

Federst 

glanzverzinkt Tr 

20 


2 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040.7 

glanzverzinkt Tr 

21 


1 Ringstutzen B20 

DM 7621 

3115. 

5 

Tr 

22 


2 Dichtring A 26x32 

DM 7603 

Fiber 


Tr 

23 


1 Hohlschraube B20 

DIN 7623 

3H5. 1 

5 

Tr 

24 

1 

Rohrleitung Be 16x450 

209.704-010 

- 


BfN 18 150.1 Tr 

25 

1 

Rohrleitung Be 16x680 

209.704-009 

- 


BfN 18163.1 Tr 

26 

1 

Rohrleitung 

209.704-002 



Tr 


276 


Messerschmitt 

Triebwerk 


A.6. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Schale rat off ah1&£* 

209.704 


Ersatzteilliste 

BFI09G 


7 

4 6 



277 


Messerschmitt 

A.G. 


Augsburg 


Triebwerk 


Baugruppe : 


Schmierstoff anlage 

209.704 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts -Nr. 


m- 

zahli 

Flug- 

zeug 


Benennung 


Ersatzteil - Nr 
flieg - 4fr. 
Norm taitzaieham 


Werkstoff 


Bemerkungen 


Kohrleitung B 32x190 


209 . 704-012 


1 nr 10152.1 Tr 


2 

3 

4 

5 

6 

7 


1 Schelle 
1 Schelle 

1 Band 

2 Linsenschraube M 4x25 
2 Federring B 4» 3 

2 Sechskantmutter M4 


209.7b4-005.003 

209.704- 005.002 

209.704- 005.004 

DIS 85 
DIS 127 
LgN 14483.1 


1010.2 

1010.2 

Gummi 

1040.7 

Federst 

1040.7 


Tr 

Tr 

Tr 

glanzverzinkt Tr 
glanzverzinkt Tr 
glanzverzinkt Tr 


Ersatzteil- Liste 

109 G 

Kühlstoffanlage im Triebwerk 

Bau- 

Gruppe 209. 705 

Seite: 279 



Untergruppen Übersicht 


Nr. 

VoritommeR 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts-Nn 

1 

1 

Ausgleichleitung 

209.705-010 

281/1 

2 

1 

Rohrleitung CI 6x200 

209.705-009 

281/2 

5 

1 

Rohrleitung CI 6x400 

209. 705-008 

281/3 

4 

1 

Rohrleitung C20x1200 

209.705-021 

281/4 

5' 

1 

Rohrleitung 020x1200 

209.705-022 

281/5 

6 

1 

Rohrleitung 025x300 

209.705-007 

281/6 

7 

1 

Rohrleitung Ce 10x1 100 

209.705-005 

281/7 

8 

1 

Rohrleitung 

209.705-001 

281/8 

9 

1 

Rohrleitung C40x1200 

209.705-012 

281/15 

10 

1 

Rohrleitung C25x250 

209.705-006 

281/16 

11 

1 

Rohrleitung CelOxIlOO 

209.705-004 

281/17 

12 

1 

Rohrleitung 

209.705-002 

281/18 

13 

1 

Rohrleitung C40x1200 

209.705-011 

281/25 

14 

1 

Verbindungateile 

209.705-003 

281 


Stand am 1*10*42 


280 


Messerschmitt 

Triebwerk 


/ 1.6. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Kühl3toff anlage im Triebwerk 

209.705 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 




28 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Triebwerk 


Baugruppe: 


Kühlstoffanlag« in Trl.bv.rk 

209.705 


Ersatzteilliste 
Bf 709 G 


Orts -Nr. 

Stick 

uhU 

fUtg- 

zeeg 

Benennung 

Ersatzteil- kr. 

Flieg - kr. 
korm teil reichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen and Hinsei teile für 

Kiihlst off anlag* im Triebmark 





1 

1 

Ausgleiohleitung rollet. 

209.705-010 

- 


Tr 

2 

1 

Hohrleitang C 1 6x200 

209.705-009 

- 

BfS 13163.1 

Tr 

5 

1 

Hohrleitung C 16x400 

209.705-008 

- 

BfS 18163.1 

Tr 

4 

1 

Hohrleitung C 20x1200 

209.705-021 

- 

BfS 18164.2 

Tr 

5 

1 

Rohrleitung C 20x1200 

209.705-022 

- 

BfS 18164.2 

Tr 

6 

1 

Hohrleitang C 25x300 

209.705-007 

- 

BfS 18163.1 

Tr 

7 

1 

Rohrleitung Ce 10x1100 

209.705-005 


BfS 18150.1 

Tr 

6 

1 

Rohrleitung rollst. 

209.705-001 



Tr 

9 


1 M-Sohl&uoh 50X95 

Col 18110.20 

Quaal 


Tr 

10 


4 Spanner 9t 5 

LgH 1819V 

Flußat. 


Tr 

11 


4 Band 9*490 

LgH 18191 

1010.2 


Tr 

12 


1 M-Sohlauoh 40x120 

CoH 18110.20 

Gosni 


Tr 

13 


4 Spanner 9*5 

LgH 18191 

Fluß et. 


Tr 

U 


4 Band 9*370 

LgH 16191 

1010.2 


Tr 

15 

1 

Rohrleitung C 40x1200 

209.705-012 

- 

BfS 18166. 3 

Tr 

16 

1 

Rohrleitung C 25x250 

209.705-006 

- 

BfS 18163.1 

Tr 

17 

1 

Rohrleitung Ce 10x1100 

209.705-004 

- 

BfS 18150.1 

Tr 

18 

1 

Rohrleitung rollst. 

209.705-002 

_ 


Tr 

19 


1 M-Schlauch 50x95 

CoH 16110.20 

Gummi 


Tr 

20 


4 Spanner 9 # 5 

LgH 18191 

Flußot . 


Tr 

21 


4 Band 9*490 

LgH 18191 

1010.2 


Tr 

22 


1 M-Schlauch 40tx120 

CoH 18110.20 

Gummi 


Tr 

23 


4 Spanner 9 # 5 

LgH 18191 

Flußat. 


Tr 

24 


4 Band 9*370 

LgH 16191 

1010.2 


Tr 

25 

1 

Rohrleitung C 40x1200 

209.705-011 

- 

BfS 18166.3 

Tr 

26 


2 M-Sohlauch 40x400 

CoH 18110.20 

Gummi 


Tr 

27 


8 Spanner 9,5 

LgH 18191 

Flußat. 


Tr 

26 


8 Band 9*370 

LgH 18191 

1010.2 


Tr 


Stand am 1.10.42 


Ersatzteil-Liste 


Bau- 

Öldruckanlage im Triebwerk 

gruppe: 209.905 

109 G 

Seite : 283 


Untergruppen Übersicht 


Mammen 
Nr. i. fougnjppe 


1 1 
2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 
11 1 
12 1 


Schlauchleitung 

Zahnradpumpe 

Schlauchleitung 

Spaltfilter 

Ans c hl ußkrümme r 

Schlauchleitung 

Gabelstück 

Schlauchleitung 

Schlauchleitung 

Gabelstück 

Anschlußteile 

Scheuerschutz 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr. 


13x1120 

8 x 720 


8x540 


.8x640 

8 x 590 


RoN 18107.1 
19-H03 A— 1 
RoN 18106.1 
8-2828 D-1-A 
209-905-005 
RoN 18106.1 

209.905- 003 
RoN 18106.1 
RoN 18106.1 

209.905- 004 
£09.905-006 

209.905- 007 


285/1 

285/10 

285/11 

285/15 

285/24 

285/25 

285/28 

287/1 

287/4 

287/5 

285-287 

285-287 


Stand am 1 . 10.42 


284 



285 


Messt 

Au 






Ersatzteilliste 

BF709G 

erschmiff 

A.e. 

gsburg 

Triebwerk 

Baugruppe : 

öldrackanlag« im Triebwerk 209.905 








JÄ* 



Ersatzteil - Nr. 




Orts -Nr. 

// 

/7*- 


Benennung 

Flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 





Normteil Zeichen 






Untergruppen und Eins el teile für 







Ol druck anlage in Triebwerk 





1 

1 

Schlauchleitung 1 Jxl 120 

RoN 18107.1 

- 


Tr 

2 


1 Scheuer schütz 200x800 

_ 

Perkal 

Tr 

3 


1 Schelle 


209. 905-006. 00J 

3116.5 

Tr 

4 


1 Linsen» chraube M 4x10 

DIN 85 

1040.' 

7 

Tr 

5 


1 Federring B 4 »3 

DIR 127 

Federst < 

Tr 

6 


1 Sechskantmutter Ä 4 

LgN 14483.1 

1040.' 

7 

Tr 

7 


2 Rohrkrümmer 13 

RoN 18340.6 

- 


Argus Berlin Tr 

8 


1 übergangsstutzen 1 6/ 1 3 

LgN 18383.1 

3115.1 

5 

Tr 

9 


1 Dichtring 26 

LgN 18611 

Fiber 


Tr 

10 

1 

Zahnradpumpe 


19-1103 A-1 

- 


Barmag Tr 

11 

1 

Schlauchleitung 8x720 

RoH 18106.1 

- 


Tr 

12 


2 Rohrkrümmer 8 

RoN 18540.6 

- 


Argus Berlin Tr 

13 


1 Übergangsstutzen 10/8 

LgN 18383.1 

3115. 

5 

Tr 

14 


1 Dichtring 18 

LgN 18611 

Fiber 


Tr 

15 

1 

Spaltfilter 


8-2828 D-1-A 

- 


EC Tr 

16 


1 Schelle 


209.905-OO6.OO2 

3116. 

5 

Tr 

17 


1 Winkel 


209.905-006.001 

3116. 

5 

Tr 

18 


2 Linsenschraube M 5x15 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

19 


2 Federring ] 

3 5,5 

DIN 127 

Federst. 

Tr 

20 


2 Sechskantmutter M 5 

LgN 14485.1 

1040. 

7 

Tr 

21 


2 Sechskantschraube H 6x28 

LgN 14180 

1452. 

5 

Tr 

22 


2 Scheibe 6 


LgN 14533.1 

1150. 

2 

Tr 

23 


2 Kronenmutter M 6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 

24 

1 

inschlußkrümmer 

209.905-005 

- 


Tr 

25 

1 

Schlauchleitung 8x540 

RoH 18106.1 

- 


Tr 

26 


1 Schauers ohut sc 150x270 

- 

Perkal 

Tr 

27 


1 Rohrschelle 16 

HsN 15808 

3116. 

5 

Tr 

28 

1 

Gabelstück 

vollst • 

209.905-003 



Tr 

29 


1 Kupplungshälfte 8 

RoN 18306.6 

_ 


Argus Berlin Tr 

30 


1 Überwurfmutter Bl 6M26x1 ,5 

DIN 7606 



Tr 


Stand am 1.10.42 




Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Triebwerk 

Baugruppe: 

öldruokanla/?e im Triebwerk 209*905 


Ersatzteilliste 

BF109G 



287 


Messerschmift 

A.6. 

Augsburg 


Triebwerk 


Baugruppe: 


Oldruckanlage im Triebwerk 

209.905 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orts- Nr. 


lahli. 

R** 

ZHf 


Benennung 


Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 
Normteil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


2 

3 

4 

5 

6 

7 


Schlauchleitung 8x640 

1 Kupplungshälfte 8 
1 Überwurfmutter B I6tt26x1,5 

Schlauchleitung 8x590 

Gabelstück vollst. 


1 Kupplungshälfte 8 
1 Überwurfmutter B l6il26x1,5 


BoB 18106.1 

fioB 18306.6 

BIB 7606 

BoH 18106.1 

209.905-004 

BoB 18506.6 
DIB 7606 


3115.5 


3H5.5 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


Ersatzteil- Liste 

109 g 


Druckhalt eanlage 


Bau- 

Gruppen 09. 829 


Seite: 289 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 

Voriammen 
i. Baugruppe 

Benennung 

Untergruppe 

Seite 

Orts-Nr 

1 

1 

Gebläse MAG III 

19-3001 B-1 

291/1 

2 

1 

Stauhutze 

109. 829-008 

291/2 

3 

1 

Filtere inbau 

109.829-001 

291/14 

4 

1 

Rückschlagventil NW 25 

19-3418 A-1 

291/30 

5 

1 

Unterdruck-Ausgleichventil NW 50 

43927 E 

293/40 

6 

1 

Stauhutze 

109.829-004 

293/11 

7 

1 

Schnellschluß-Ventil 

19-3416 A-1 

293/16 

8 

1 

Lruckhalte-Ventil NW 25 

19-5409 B-1 

293/18 

9 

1 

Überdruckregel-Ventil NW 40 

19-3413 A-1 

293/25 

10 

1 

Leitungen im Rumpf 

109.829-002 

291-293 

11 

1 

Leitungen im Triebwerk t 

109.829-006 

291 

12 . 

1 

Anschlußteile 

109.829-009 

291-293 

13 

1 

Befestigungsteile im Rumpf 

109-829-003 

291-293 

14- 

1 

Bef estigungsteilp im Triebwerk 

109.829-007 

293 


Stand am 1 . 10. 42 


290 


Messerschmiff 

Baugruppe: 


A.6. 


Augsburg 

L r uc khal t e anlage 

107.829 


Ersatzteilliste 
Bf 709 G 




291 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Baugruppe: 

Druckhai t e anlag« 


109.829 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Orfs-Nr. 

Stidr* 

nh!L 

Fhtg- 

IHtg 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg- Nr. 

Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



TJhtergruppen und Hlnmelteile für 

Bruokhalteanlago 





1 

1 

Qatl&M ms III 

19-3001B-1 


Maihak 

Tr 

2 

1 

Staohutze Tollst* 

109*829-008 

- 

Tr 

3 


1 Anschlußstutzen 

109. 829-009 B002 

- 


Tr 

4 


1 Filter 

109.829-009.013 

2160*9 


Tr 

5 


1 Dichtung 

109*701-1403 

Oummi 


Tr 

6 


4 Linsenschraube M4x12 

Dil 83 

1040*7 


fr 

7 


4 Federring B 4*3 

DU 127 

Federst 

» 

Tr 

8 


1 Anschluß st atzen 

109.829-009H001 

- 


Tr 

9 


4 Linsenschraube M 4l*12 

du 83 

1040.7 


Tr 

10 


4 Federring B 4 i3 

du 127 

Federst 

• 

Tr 

11 


1 Schlauchleitung 20x400 

Bol I 8 IÖ 7 .I 

- 


Tr 

12 


1 Schlauchleitung 4*1000 

Bol 18107.2 

- 


Tr 

13 


1 Kreuzstück 

109.829-006H001 

- 


Tr 

14 

1 ■ 

Filtereinbau vollst. 

109.829-001 

— 


Tr 

15 


1 Atexnluft-Filter BW 25 

1 9-3701 A-1 

- 

DYL 

Tr 

16 


1 Buchse 

109.829-001.005 

1452.9 


Tr 

17 


1 Dichtring 

109.829-001.006 

Oummi 


Tr 

18 


1 Anschlußstück 

109.829-001H001 

- 


Tr 

19 


1 Büchse 

109.829-001 .005 

1452.9 


Tr 

20 


1 Dichtring 

109.829-001.006 

Oummi 


Tr 

21 


1 Anschlußstück 

109.829-001B002 

- 


Tr 

22 


1 Hohrkrümmer 3 

Bol 18340.4 

Fluß 3t • 


Tr 

23 


1 Kugel 7 

Lg! 17113 

1255.6 


Tr 

24 


1 Verschlußnutter 

109.829-001.010 

1120.3 


Tr 

25 


i Spannmutter 5 

dul 607 

1452.5 


Tr 

26 


2 Spannschraube 5 

DHL 606 

1452.5 


Tr 

27 


4 Hl et schraube 

Bfl 145 

1120.3 


Tr 

28 


4 Federring B 4,3 

DH 127 

Federst, 


Tr 

29 


4 Sechskantmutter M4 

Lg» 14483.1 

1040.7 


Tr 

30 

1 

Rückschlagventil HW 25 

19-3418A-1 

- 

DVL 

Tr 

31 


1 Flansch 

109.829-002.001 

3115.4 


Tr 

32 


1 Dichtring A38*44 

Dil 7603 

Fiber 


Tr 

33 


1 Winkelkernstück 25*90 

Bfl 18321 

- 


Tr 

34 


1 Schlauch 025*4*300 

Bfl 18109 

Gummi 


Tr 

35 


4 Spanner 9*5 

Lgl 18191 

Flußst. 


Tr 

36 


4 Band 9*310 

Lgl 18191 

1010.2 


Tr 


292 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Baugruppe: 

Druckhalteanlage 


109.829 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



35 36 37 


FT Anlage 


FT -Anlage 
FuG 25--£inbau 


109.821 Seite 297-299 
109. 819 Seite 301-304 


Ersatzteil -Liste 


109 G 


FT-Anlage 


Bau- 

Gruppe: 109.821 
Seite: 297 


Vorkommen 


Nr. 


Untergruppen Übersicht 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 


Umformer 

Fußplatte für Umformer 
Trennstelle hinter Führersitz 
Anschlußdose-Einbau 
Bediengerät BG 7 
Befestigung für Kupplung 
Festantenne 


Fl 27361 
Fl 27362 
109.821-001 
109 - 821-002 
Ln 28941 
109.821-018 
109.924-05 


299/1 

299/2 

299/3 

299/10 

299/2a 

299/14 

299/21 


Stand am 1.10.42 


298 



299 


Messerschmift 

FT Anlage 


A.G . 

Baugruppe: 


Augsburg 

PT -Anlage 

109.821 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orfs-Nr. 

Mief 

uhiL 

Bug- 

mg 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 

Normteil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 



Untergruppen und Einzelteile für 






PT-Mlage^ 




1 

1 

Umformer 

Fl 27361 

- 

(Fl) Telef unken Tr 

2 

1 

Fußplatt e für Umformer 

Fl 27362 

- 

(F2) Telef unken Tr 

2a 

1 

3j di enge rät BG 7 

Ln 28941 


Frieseke & Höpfner 






Tr 

3 

2 

Trennstelle hinter Führersitz rollet 

,109.821-001 

- 

Tr 

- 


2 Druckdichte Durchführung 

LgN 19-8506A-1 

- 

(F21 ) AEG Tr 

4 


4 Dehduse 

109.821-001H001 

- 

Tr 

5 


20 Linsenschraube M3r15 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

6 


2C Federring 35,2 

DIN 127 

Federst 

. Tr 

7 


20 Sechekant mutt er *13 

DIN 934 

1040.7 

Tr 

3 


4 Deckel 

109.821-001 .001 

3355.3 

Tr 

9 


Ö Linsenschraube M4*10 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

10 

1 

Anschlußdose-Einbau vollat. 

109.321-002 

— 

Tr 

11 


2 Niet schraube BM4x10 

BfN 145 

1120.3 

Tr 

12 


2 Feder ring 34,3 

DIN 127 

Federst 

. Tr 

13 


2 Sechskantmutter 1,14 

LgN 14483-1 

1040.7 

Tr 

14 

1 

Befestigung für Kupplung vollste 

109.821-018 

— 

Tr 

15 


4 Linsenschraube U4xö 

DIN 85 

1040.7 

Tr 

16 


5 Federring B4,3 

DI» 127 

' Federst 

. Tr 

17 


1 Lasche 

109.821-018.002 

3116.5 

Tr 

IQ 


1 Rundschelle 10 

Ha» 15808 

3555.5 

Tr 

19 


1 Sechskantschraube M4 x 8 

LgN 14179 

1452.5 

Tr 

20 


1 Sechskantmutter M4 

Lg» 14483.1 

1040.7 

Tr 

21 

1 

Festantenne vollat. 

109.924-05 

_ 

Backhaus Tr 

22 


1 Sechskantschraube M6x20 

I«N 141 80 

1452.5 

Tr 

23 


1 Scheibe 6,4 

DIN 125 

Flußst . 

Tr 

24 


1 Kronenmutter M6 

LgN 14488 

1150.2 

Tr 


Ersatzteil -Liste 

109 g 


Fu G 25-Einbau 


Bau- 

Gruppe: 

109,819 

Seite : 

301 


Untergruppen Übersicht 


Nr. 


Voritofnintn 

i.Aaugruppe 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr 


Selbstschalter 

Bediengerät-Einbau 


Fl 52404-1 
109. 819-001 


503/A22 

503/1 


Messerschmitt A.G, Augsburg 


302 


Messerschmitt 

A.G. 

Augsburg 


FT Anlage 

Baugruppe: 

SM 25 «äUAou 105.819 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 



303 


Messerschmitt 

AS. 

Augsburg 


FT Anlage 

Baugruppe : 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


FuQ 25 -Einbau 


109. 819 


Orfs-Nr. 


5fr* 

2 * htl 
flog- 

uug 


Benennung 


Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 
Norm teil i eichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


Untergruppen und Einzelteile für 
FuG 25 -Einbau 


Selbstschalter 


Be diente rät -Einbau vollste 


FL 52404-1 
109 * 819-001 


(A 22) SAX Tr 
Tr 


Anhang zur Ersatzteilliste BF109 G 


ERSATZTEIL- LISTE 

BF109G-2 



M E SS E RSCH M ITT A.G. 
AUGSBURG 


AUSGABE: JANUAR 1943 LfdNr. 



Tag 

Mon. 

Jahr 

Tag 

Mon. 

Jahr 

Tag 

Mon. 

Jahr 

Tag 

Mon. 

Jahr 

Stand vom 













Stand vom 













Stand vom. 














Lose Teile im Rumpf 



Inhaltsverzeichnis 


Windschut z-Aufbau 
Lose Teile im Rumpf 


109.155 Seite 512-321 
109.134 Seite 524-325 


Ersat3tei(-Liste 

109 6 


Windschutz-Aufbau 


Bau- 

Gruppe: 


Seite : 


135 

311 


Untergruppen Übersicht 


Vorkoniwn 


Nr. 


iCdugruppe 


Benennung 


1 

2 

3 

4 


1 

1 

1 

1 


Windschutz -Aufbau Vorderteil 
Windschutz-Aufbau Mittelteil 
Kopfschutz 

Windschutz-Aufbau Rückteil mit Antennen- 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr 


109.135- 001 

109.135- 002 

109.107-15 


313/1 

317/1 

319/22 


mast (wie BP 109 G-1) 


312 



313 









Messerschmitt 

Rumpmerk 



Ersatzteilliste 


>1.6. 

Baugruppe: 



BF 109 G 


Augsburg 

Ws ndschu tz-Auf' bau 

109.1 35 










m- 



Ersatz teil - Nr 




Orts -Nr. 

Flug- 


Benennung 

flieg - Nr. 

Werkstoff 

Bemerkungen 


zeug 



Norm teil Zeichen 



1 

1 

lind« chats -Aufbau Vorderteil rollst. 

109 . 135-001 



Tr 

2 


1 Rohrgerüst 


109 . 1 17 - 00 ibooi 

- 


T» 

3 


1 Fenster 


109 . 117 - 001 HO 09 

- 


Tr 

4 


1 Bahnen 


109 . 117 - 001.096 

Gummi 

Wetzell Hildesheim 

5 


1 Fenster 


109 . 135 - 001 H 010 

- 


Tr 

6 


1 Rahnen 


109 . 117 - 001.107 

Gummi 

Wetzeil Hildesheim 

7 


1 Fenster 


109. 1 35-00 1H011 

- 


Tr 

8 


1 Rahmen 


109.117-001.116 

Gummi 

Wetzell Bildesheim 

9 


1 Fenster 


109. 135-00 1H012 

- 


Tr 

10 


1 Rahmen 


IO 9 .li 7 -OOI.i 26 

Gummi 

Wetzell Hildesheim 

11 


1 Rahmen 


109.135-001.001 

SSBfcfit 

holz 

Behr Wendlingen 

12 


1 Rahmen 


109.135-001.002 

Buchte 

St 

Behr Wendlingen 

13 


1 Rahmen 


109.135-001.003 

fiSgSa 

schic 

St 

Behr Wendlingen 

14 


2 Profil 


109.117-001.003 

m. 

5 


15 


10 Linsenschraube M4x10 

DI» 85 

1040 . 

7 

Tr 

1 6 


10 Federring B4 f 3 

Dm 127 

Federst 

Tr 

17 


10 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040 . 

7 

Tr 

18 


1 Leiste 


109.117-OC1.143 

1452 . 

2 

Tr 

19 


1 Leiste 


109. 117-001. 144 

1452 . 

2 

Tr 

20 


1 Leiste 


IO 9 .H 7 -OOI .141 

1452 . 

2 

Tr 

21 


1 Rahmen 


109. 117-001. 008 

Gummi 


Wetzell Hildesheim 

22 


12 Senkschraube M4x28 

JuH 14154 

1040 . 

7 

Tr 

23 


12 Federring B4 f 3 

DI» 127 

Federst 

. Tr 

24 


12 Sechskantmutter U4 

LgH 14483.1 

1040 . 

7 

Tr 

25 


1 Winkel 


IO 9 .li 7 -OOI.OO 5 

1452 . 

2 

Tr 

26 


1 Winkel 


109 . 117 - 001.006 

1452 . 

2 

Tr 

27 


4 Senkschraube M4x10 

JuK 14154 

1040 . 

7 

Tr 

28 


4 Federring B4,3 

om 127 

Federst 

* Tr 

29 


4 Sechskantmutter M4 

LgH 14483.1 

1040. 

7 

Tr 

30 


1 Scheibe 


109.117-001.007 

Sigla 

Tr 

31 


2 Profil 


109.117-001 .004 

1452 . 

2 

Tr 

32 


4 Sechskantschraube M6x12 

LgH 14180 

1452 . 

5 

Tr 

33 


4 Federring B6,6 

Dm 127 

Federst 

> Tr 

34 


4 Sechskantmutter 116 

LgN 14483.1 

1150 . 

2 

Tr 

35 


1 Klotz 


109 . 117 - 001.009 

3115 . 

4 

Tr 

36 


1 Klotz 


109.117-001.010 

3115 . 

4 


37 


4 Senkschraube M4x28 

JuH 14154 

1040 . 

7 


36 


2 Griff 


109.117-001.142 

1452 . 

9 


39 


4 Sehkschraube M4*28 

JuH 14154 

1040 . 

7 


40 


4 Federring B4*3 

Dm 127 

Federst 


41 


4 Sechskantmutter M4 

LgH' 14483.1 

1040 . 

7 



314 


Messerschmitt 

A.G. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe : 


Windschutz -Aufbau 

109.135 



Ersatzteilliste 
BF 109 G 



315 


Messerschmitt 

A.6. 

Augsburg 


Rumpfwerk 


Ersatzteilliste 

Baugruppe: 


BF 709 G 

Wind ac hu t z -Aufbau 

109.135 



Orts- Nr. 


Benennung 


Ersatzteil - Nr. 

Flieg - Nr. 
Norm teil Zeichen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


2 Sechskant schraub« M6 x 18 
2 Federring B 6,4 
2 Sechskantmutter M6 
2 Sechskantschraube M 10 x 22 
2 Scheibe 10 
2 Kronenmutter MIO 
4 Linsenschr&ube M5 x 40 
4 Federring B 5 #3 
4 Sechskantmutter M5 


Lgfi 14160 
DIN 127 
LgN 14463.1 
LgN 14160 
LgN 14553.1 
LgN 14486 
DIN 65 
DIN 127 
LgN 14483.1 


1452.5 

Federst 

1150.2 

1452.5 

1150.2 

1150.2 

1040.7 

Federst 

1040.7 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 



317 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 

Ersatzteilliste 

A.6. 

Baugruppe : 

BFI09G 

Augsburg 

Windschutz -Aufbau 109.135 





Ersatzteil - Nr 



Orts -Nr. 


Benennung 

Flieg - Nr. 
Normtet 1 reichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

f indsohuta-Aufbau Mittelteil Tollet , 

109.135-002 


Tr 

2 


1 Rohrgerüat 

109-117-002H001 

- 


3 


2 Fenster vorn links und rechte 

109« 135-002H012 


Tr 

4 


2 Rahmen 

109.117-002.115 

Gummi 

Ietaeä.1, Hildesheim 1 

5 


2 Griff 

109.117-002.121 

Plexig] 

Böhm & Yaaa . Tr 

6 


2 Fenster hinten links und rechts 

109.155-002H017 

- 

Darmstadt n%T 

7 


2 Rahmen 

IO 9 .li 7 -OO 2 .li 5 

Gummi 

Wetzeil Hi Idenheim 

8 


2 Fenster oben 

109.135-002H019 

- 

Tr 

9 


2 Rahmen 

109.117-002.105 

Gummi 

Buchen. 

f e t z «12, Hi 1 de she i mTi 

10 


4 Rahmen 

109-135-002.001 

scci chl 
holz 

Be hr, Wendlingen Ta 

11 


2 Rühmen 

109.135-002.002 

Buchen- 

Ti 




schichl 

Sehr, Wendlingen 

12 


1 Rahmen 

109.135-002.003 

holz 

T3 

13 


2 Profil 

109.117-002.001 

3116.4 

Ti 

14 


4 Senkschraube M4x30 

JuB 14154 

1040.7 

Ta 

15 


4 Federring B4,3 

du 127 

Federsl 

. Ti 

16 


4 Sechskantmutter M4 

Lg» 14483.1 

1040.7 

Ti 

17 


1 Profil 

109.117-002.003 

5116.5 

Ti 

16 


3 Senkschraube M4x30 

JuB 14154 

1040.7 

Ti 

19 


3 Federring B4 f 3 

DI» 127 

Federsl 

. Tx 

20 


3 Sechskantmutter U4 

Lg» 14483.1 

1040.7 

Ti 

21 


1 Winkel 

109.135-002.009 

1265.3 

Tx 

22 


4 Senkschraube M4x30 

Jul 14154 

1040.7 

Ti 

23 


4 Federring B4*3 

DI» 127 

Fodor.1 

. Tx 

24 


4 Sechskantmutter M4 

Lg» 14483.1 

1040.7 

Tx 

25 


1 Profil 

109-117-002.02^ 

3116.5 

Ti 

26 


3 Senkschraube M4*30 

JuB 14154 

1040.7 

Ta 

27 


3 Federrxng 84,3 

DI» 127 

Föderal 

. Ta 

28 


3 Sechskantmutter M4 

Lg» 14483.1 

1040.7 

Ta 

29 


2 Profil 

109.117-002.026 

3116.5 

Ta 

30 


12 Senkschraube M4*6 

JuB 14154 

1040.7 

Ta 

51 


12 Federring B4,3 

DI» 127 

Federei 

. Ta 

52 


12 Sechskantmutter M4 

Lg» 14483.1 

1040.7 

Ta 

33 


2 Profil 

109.117-002.002 

5116.5 

Ta 

34 


10 Senkschraube M4x8 

Ju» 14154 

1040.7 

Ta 

35 


10 Federring B4,3 

DIB 127 

Federei 

L Ta 

36 


10 Sechskantmutter M4 

Lg» 14483.1 

1040.7 

1 T] 

37 


2 Profil 

109.135-002.021 

Gummi 

Wetzeil y Hildeshe im 

38 


1 Profil 

109. 11 7 - 002 . OOl 

1452.2 

Ta 

39 


8 Lineenechraube M3x8 

DIB 85 

1040.7 

Ta 

40 


1 Profil 

109.117-002.02! 

1452.2 

Ta 

41 


8 Linsenechraube M3x8 

DIB 85 

1040.7 

Ta 


318 


Messerschmitt 

Rumpfwerk 


A.G. 

Baugruppe: 


Augsburg 

Windschutz -Aufbau 

109.135 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 




319 


Messerschmitt 

A.ß. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Vindachutz-Aufbau 


109.135 


Ersatzteilliste 
BF 109 G 


Qrfs-Nr. 


Stück- 

lohn. 

Flug- 

zeug 


Benennung 


Ersatzteil - Nr. 

flieg - Nr. 
Norm te : U riehen 


Werkstoff 


Bemerkungen 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

15 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 


1 Auf lageblech 
16 Senkschraube U4x22 
5 Senkschraube 116x26 
1 Halterung 

1 Halterung 

2 Klotz 

2 Senkschraube ^6x20 
2 Federring A6,4 
2 Sechskantmutter M6 
4 Senkschraube U6x}2 
4 Federring A6,4 
4 Sechskantmutter U6 
1 Senkschraube M$x24 
1 Hohr 8 jti 6,4 fn 5>5 lg- 
1 Drahtseil 5x400 
1 Sechskantmutter M5 
1 Dämpf ungsfe der 

1 Druckfeder 20x2,5x9 

2 Führung 
2 Scheibe 

4 Sechskantmutter M4 
Kopfschutz vollst. 


109.117- 002H014 
JuN 14154 

JuN 14154 
109.155^002.052 

109.155- 002.055 

109.117- 002.156 
JuN 14154 

DIN 127 
LgN 14485.1 
JuN 14154 
DIN 127 
LgN 14485.1 
JuN 14154 

109.155- 002.007 
JuN 15517 

LgN 14485*1 

109. 101- 05H017 
BfN 19110.1 

109.101- 0362 

109.101- 0361 
LgN 14483.1 

109.107-15 


1040.7 

1120.3 

1265.3 

1265.3 
Pr.Kl.G 
1040.7 
Federst 
1040.7 

1120.3 
Federst 
1040.7 
1040.7 
1030.2 

1040.7 

1181.8 
1030.2 
1452.2 
1040. 7 


Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 

Tr 


wie BF 109 F 
Seite 55 Orts-Nr.24 
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Messerschmitt 

A.G. 

Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe : 


Windachut z -Aufbau 

109.135 


Ersatzteilliste 

BFI09G 



Messerschmitt 

V 1.6. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe: 

Vindschutz-Aufbau 109.135 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 


Orts -Nr. 

Stiek- 

lotifr. 

Flug- 

zeug 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg Nr. 

Norm teil Zeichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 


1 Führung 

109.117-002.012 

1452.5 

Tr 

2 


1 Führung 

109.117-002.013 

1452.5 

Tr 

3 


1 Senkschraub« M6x10 

JuH 14154 

1120.3 

Tr 

4 


2 Senkschraube 118x26 

JuH 14154 

1120.5 

Tr 

5 


1 Hebel 

109.117-002H010 

- 

Tr 

6 


1 Feder 

109.10-2859 

1181.8 

Tr 

7 


1 Bolzen 

109.10-2862 

1452.5 

Tr 

8 


1 Kappe 

109.10-2861 

3115.5 

Tr 

9 


1 Schraube 

109.10-2858 

1452.5 

Tr 

10 


1 Zweilochmutter M5 

DU 547 

1040.7 

Tr 

12 


1 Riegel 

IO 9 .il 7 - 002 H 008 

- 

Tr 

13 


1 Hebel 

IO 9 .li 7 -OO 2 .Oi 5 

1452.5 

Tr 

14 


1 Stange 

109.117-002H009 

- 

Tr 

15 


1 Bolzen 

109.117-002.016 

1452.5 

Tr 

16 


1 Zapfen 

109.117-002.014 

1452.5 

Tr 

17 


1 Bolzen 

109.117-002.017 

1452-5 

Tr 

18 


1 Schraube 

109.117-002.020 

1452.5 

Tr 

19 


1 Veile 

IO 9 .li 7 -OO 2 .Oi 9 

1452.5 

Tr 

20 


1 Federring B5,3 

DIR 127 

Federst 

. Tr 

21 


1 Sechskantmutter M5 

Lg* 14483.1 

1040.7 

Tr 

22 


1 Klotz 22x17 

109.135-002.022 

3115.4 

Tr 



Windschutz -Aufbau Rückteil mit An- 



wie BF 109 G 



tennenmast vollst. 



Seite 43 Orts. Nr* 1 


Ersatzteil- Liste 

109 0 

Lose Teile im Bumpf 

Bau- 

Gruppe: 

134 


Seite: 

323 



Untergruppen Übersicht 


Nr. 


VoHtommen 


Benennung 


Untergruppe 


Seite 

Orts-Nr. 


Lüftungsregler 

Blindflansch 

Blindflansch 

Blindflansch 


109.134-001 

109.134- 002 

109.134- 003 

109.134- 004 


325/1 

325/9 

525/13 

325/17 


324 


Ersatzteilliste 
BF 709 G 



Messerschmitt 

A.G. 

Augsburg 


Rampfwerk 

Baugruppe: 


Lose Teile im Buapf 


109.134 


325 


Messerschmitt 

Ae. 


Augsburg 


Rumpfwerk 

Baugruppe : 

Los« Teil« in fituipf 109*134 


Ersatzteilliste 

BF 709 G 


Orts -Nr, 

Stück- 

labfi 

fhig- 

itcg 

Benennung 

Ersatzteil - Nr. 

Flieg * Nr 

Norm teilz eichen 

Werkstoff 

Bemerkungen 

1 

1 

Lüft ungaregier vollat. 

109.134-001 


fr 

2 


1 Schieber 

109.134-001H001 

- 

Tr 

3 


1 Sechskantschraube M6x14 

LgH 14180 

1452.5 

Tr 

4 


1 Scheibe 6 

LgH H533.1 

1150.2 

Tr 

5 


1 Sechskantmutter 146 

LgH 14483.1 

1150.2 

Tr 

6 


8 Senkschraube M4x12 

JuH 14154 

1040.7 

Tr 

7 


8 Scheibe 4 

LgH 14533.1 

FluBst • 

Tr 

8 


8 Kronenmutter M4 

LgH 14488 

1040.7 

Tr 

9 

1 

Blindflansch vollat. 

109.134-002 

«. 

Tr 

10 


6 Sechskantschraube M6x14 

LgH 14180 

1452.5 

Tr 

11 


8 Scheibe 6 

LgH H533.1 

1150.2 

Tr 

12 


8 Sechskantmutter M6 

LgH 14483*1 

1150.2 

Tr 

13 

1 

Blindflansch vollst. 

109.134-003 

.. 

Tr 

14 


1 Filter 

109.134-003.001 

3116.5 

Tr 

15 


4 Sechskantmutter U6 

LgH 14483.1 

1150.2 

Tr 

16 


4 Scheibe 6 

Lei r 14553.1 

1150.2 

Tr 

17 

1 

Blindflansch vollat. 

109 . 134-004 

_ 

Tr 

18 


1 Filter 

109 . 134 - 004. 001 

3116.5 

Tr 

19 


4 Sechskantmutter M6 

LgH 14483.1 

1150.2 

Tr 

20 


4 Scheibe 6 

LgN 14533.1 

1150.2 

Tr 


